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Простой экзаменатор 
Н. ДРОБНИЦА 


Большинство существующих электронных обучающих 
машин, хотя и отличаются заметно по конструкции и 
внешнему виду, работают по одному принципу — выбо- 
рочных ответов. Учащемуся предлагается вопрос и не- 
сколько ответов на него, среди которых один верный. 
Этот принцип не совсем правильный с точки зрения ме- 
тодики преподавания, так как зачастую вызывает у уча- 
щегося стремление угадать истинный ответ, а не нахо- 
дить его исходя из твердых знаний предмета. Однако 
простота таких устройств обеспечила им достаточную по- 
пулярность. Ниже публикуется описание несложной обу- 
чающей машины, позволяющей проверить зиания по не- 
скольким билетам. 

Устройство состоит из двух нультов: пульта препода- 
вателя и пульта учащегося. Конструкцией предусмотре- 
но подключеиие к пульту преподавателя нескольких 
пультов учащихся. 

В описываемом варианте пультов учащихся только 
два, одиако это почти‘ в два’раза' увеличивает пропуск- 
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Рис. 1. Внешний вид пульта преподавателя 


ную способность при опросе и сокращает время для 
проведения экзаменов. 

Пульты преподавателя (ПП) и учащегося (ПУ) изо- 
бражены на рис. | и 2. Пульт преподавателя рассчитан 
на работу с двумя учащимися одновременно. При жела- 
нии число опрашиваемых может быть увеличено, но при 
этом пульт преподавателя усложнится за счет добавле- 
ния кодирующих вставок и гнездовых частей разъемов, 
индикаторов и переключателей пультов учащихся. 

Каждый пульт учащегося соединяется с пультом пре- 
нодавателя посредством кабеля из 22 жил длиной до 
20—30 м. Пульт позволяет отвечать иа вопросы билета 
в любой последовательности, причем результат ответа 
хранится в памяти до 45 мин и может быть выдан на 
пульт преподавателя. Пульт учащегося предусматривает 
электрические блокировки, исключающие подбор ответа 
при работе в режиме экзамена. При нажатии одновре- 
менно на две или более кнопки в память «экзаменатора» 
заносится только ненравильиый ответ. При многократ- 
ных иажатиях на разные кнопки в памяти пульта остает- 
ся результат от нажатия на последиюю кнопку. 

Экзаменационный билет содержит пять вопросов. На 
каждый из этих вопросов дается пять ответов, один из 
которых правильный. В соответствии с этим на пульте 
учащегося ееть иять переключателей В6—В10 «Вопрос» 
и пять кнопок В!--—В5 — «Ответ». 

Переключатель Вб включает схему для ответа на пер- 
вый вопрос билета, В7 — на второй и т. д. Таким обра- 
зом, включение одного из этих переключателей осуще- 
ствляет подготовку схемы экзаменатора к ответу иа со- 
ответствующий вопрос. 

Кроме того, на пульте преподавателя должны быть 
установлены кодирующие вставки, соответствующие то- 
му или иному билету. Если эти условия соблюдены, то 
на включениом переключателе (на пульте учащегося) 
загорится светодиод, сигиализирующий о готовности 
пульта принять ответ. Если пульт преподавателя не под- 
готовлен для приема ответов, светодиоды на пульте уча- 
нтегося не загораются. 

На пульте. учащегося нет никаких индикаторов, ука- 
зывающих на результат ответа сразу после нажатия на 
соответствующие кнопки ответа. Правильность ответа 
учащийся может узнать только после того, как препода- 
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ватель нажмет соответствующую кнопку на своем 
пульте. 

Рассмотрим цепь нрохождения тока (рис. 3) при от- 
работке правильного ответа на один вопрос. Допустим, 
что правильным будет второй ответ. Этому ответу соот- 
ветствует кнопка В7 из ряда Вб—В10 на пульте учаще- 
гося. Остальные кнопки в это время нажимать не сле- 
дует. При переключении контактов В7 положительный 
вывод конденсатора С2 соединяется с общим проводом, 
к которому подсоединены диоды Д1—Д5 и резисто- 
ры Б/, КЗ, Ю5, Е7 и Е9. Вторые выводы этих элементов 
соединены с кнопками В1/—В5 

Напряжение источника питания с конденсатора С7 
через переключатель В1/, разъемы ШЗ, Ш2 и ШГ (кон- 
такты /—2; 7, [1—7 соответственно) поступает на ниж- 
ний по схеме контакт переключателя Вб и далее на ВУ. 
Благодаря тому что кнопка переключателя В7 нажата, 
напряжение питания подается на диод ДЗ2 и свето- 
диод Д22, который через резистор К22, диод Д27, разъ- 
емы Ш2 и ШЁ (контакты 20), переключатель В/1 соеди- 
нен с отрицательным полюсом источника питания. Све- 
тодиод, Д22 загорается, извещая учащегося о готовности 
пульта к вводу ответа на второй вопрос. 

Положительное напряжение с переключателя В7 
через диод ДЗ8, разъемы Ш/ и Ш? (контакты 14) и разъ- 
емы ШЗи Ш? (контакты 7—8—9 и 12) попадает на киоп- 
ку В5. При нажатии на эту кнопку конденсатор С2 
заряжается до напряжения питания. Цепь заряда конден- 
сатора: отрицательный полюс источника питания, контак- 
ты Ё разъемов ШТ и Ш2, отрицательная обкладка кон- 
денсатора С2, переключатели В7 и Вб, резистор К®, 
кнопка В5, контакты #2 разъемов ШГ и Ш2, контакты 
7—9 разъема ШЗ, контакты 14 разъемов Ш2 и ШИ, ди- 
од Д38, переключатели В7 и ВЕ, контакты 7 разъемов 
Ш! и Ш2, контакты 2—[ разъема ШЗ, переключа- 


6 


— 


тель В11 и положительный источник питания. При на- 
жатии любой другой кнопки ответа конденсатор С2 за- 
ряжаться не будет, потому что на других кнопках от- 
сутствует напряжение. 

Если одновременно с нажатием кнопки правильного 
ответа нажать любую другую, например В4, то ток, 
пройдя через контакты кнопки В5, резистор Ю9, контак- 
ты кнопки В4, резистор №8, диод Д4 вызовет в двух 
последних элементах дополнительное падение натряже- 
ния, и кондеисатор С2 зарядится до меньшего напряже- 
ния (при источнике питания напряжением 12 В напря- 
жение на конденсаторе будет равно приблизительно 
2,6 В). Этого напряжения недостоточно для открывания 
тринистора, что необходимо для фиксации правильного 
ответа. 

После ответов на все вопросы учащийся включает на 
своем пульте переключатели Вб и В10, сообщая тем са- 
мым преподавателю, что на все вопросы даны ответы, и 
с пульта преподавателя может получить информацию 
о том, как он справился со своей задачей. При этом на- 
пряжение источника питания через нижние (по схеме) 
контакты переключателей В6б—В10, диод Д42, резн- 
стор К26 заряжает конденсатор Сб. Через диод ДЗ5 по- 
стунает напряжение на светоднод Д25, и ои загорается. 
Кроме того, это напряжение через контакты 19 разъемов 
ПИ и Ш2 поступает на пульт преподавателя, где зажи- 
гается светодиод Д48, сигнализируя о готовности получе- 
ния с пульта учащегося результатов ответов на вопросы 
билета. Для приема ответов на пульте преподавателя 
включают переключатель В11, контакты которого сезда- 
ют цепь подачи напряжения питания на катушку реле Р1 
и один из его контактов Р/1/6. Реле Р1 срабатывает и 
блокируется контактом Р1/б. Контакты Р1/1—РИ5 этого 
реле подключают конденсаторы памяти С1—С5 к управ- 
ляющим электродам тринисторов Дб—Д/10. Если напря- 
жения на этих конденсаторах превышают 4,5 В, трини- 
сторы открываются и создают цепь для зажигания свето- 
гиодов Д43—Д47, которые указывают, на какие вопросы 
были даны правильные ответы. 

Индикация готовности на пульте учащегося при этом 
гасиет, так как переключателем В1! разрывается цепь 
нитания диодов Д26—Д30. При включении переключате- 
яя 812 подается индикация ответов на пульт учащегося, 
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прн этом на светодиоды Д21—Д25 поступает положи- 
тельное напряжение через диоды Д16—Д20. Отрица- 
тельное напряжение на эти светодиоды поступает через 
открытые тринисторы Дб—Д10, диоды Д!1—Д15 и ре- 
зисторы А21—Е25. После переключения В11 светодиоды 
индикации ответов на пульте учащегося гаснут — пульт 
учащегося готов к приему ответов на вопросы следующе- 
го билета. Индикация ответов на пульте преподавателя 
сохраняется до момента нажатия кнопки В15 «Сброс», 
которая разрывает цепь- питания тринисторов Дб—Д10. 

Остальные детали экзаменатора имеют следующее 
назначение: диоды Д!/—Д5 и резисторы К1—Е9 предна- 
значены для блокировкй подбора правильного ответа. 
Конденсаторы С1—С5 служат для запоминания резуль- 
татов правильных ответов. Реле Р/ и тринисторы Дб— 
Д10 считывают информацию ответов. Резисторы Ю11/— 
К15 увеличивают  помехоустойчивость  тринисторов 
Дб6—Д10,`а резисторы Ю16—К20 ограничивают силу то- 
ка разряда конденсаторов С1—С5 через управляющие 
электроды тринисторов. Диоды Д!!/—Д15 запрещают 
прохождение тока через светодиоды Д43—Д47 при рабо- 
те на пульте учащегося после окончания ответов. Диоды 
Д37—Д4! служат для создания цепи тока светодиодов 
Д21—Д25 при наборе ответов на вопросы в случае, если 
несколько вопросов имеют один и тот же номер правиль- 
ного ответа. Диод Д42 запрещает ток через светоди- 
од Д48 в режиме приема ответов (В11 включен). Рези- 
стор К26 ограничивает силу тока через диод Д42 во вре- 
мя заряда конденсатора Сб. Резистор Ю27 разряжает 
конденсатор Сб при наборе ответов на пульте ПУ1, за- 
прещая прием ответов с пульта преподавателя без пода- 
чи готовности с пульта учащегося. Резисторы К21—К25, 
К28—К40 ограничивают силу тока светодиодов. Разъем 
ШЗ предназначеи для быстрой. шифровки правильных 
ответов на каждый билет, осуществляемой путем замены 
вставки разъема. Контакты вставки разъема соединены 
с контактами гнездовой части разъема соответственно 
шифру правильных ответов. Шифр правильных ответов 
вставки ШЗ—55431 означает; что первому и второму 
вопросам соответствует пятый ‘правильный ответ, 3-му 
вопросу — 4-й ответ и т. д. 

«Экзаменатор» питается от сети переменного тока че- 
рез понижающий трансформатор с вторичным напряже- 
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нием 10 В мощностью 15—20 Вт. Источник вторичного 
напряжения нестабилизированный. 

При правильном монтаже налаживать «экзаменатор» 
не требуется. Корпусы пультов учащегося и преподава- 
теля одинаковы по размерам (220 Х 100 Х 100 мм). Дио- 
ды кремниевые, любые, допускающие прямой ток силой 
более 70 мА, тринисторы КУ!0! с любым буквенным ин- 
дексом. Светодиоды также любые, с силой рабочего тока 
не более 30 мА. Вместо светодиодов можно использовать 
лампы накаливания НСМ-6-20 (6 В, 20 мА) или 
КМ-12-0,06 (12 В, 0,06 А). При использовании других 
светодиодов (не указанных на принципиальной схеме) 
или применении ламп накаливания необходимо подо- 
брать ограничительные разисторы в цепях светодиодов. 
Номиналы резисторов рассчитывают исходя из рабочего 
тока светодиода или лампы накаливания, падения на- 
пряжения на них и допустимого тока через тринистор. 
Для лампы НСМ-6-20 сопротивление резистора, вклю- 
чаемого последовательно с ней, будет равно: 
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Для лампы КМ-12-0,06 сопротивление добавочного 
резистора следует подобрать исходя из допустимого то- 
ка через тринистор (70 мА). Лампы две на каждый три- 
нистор, следовательно, добавочный резистор должен 
быть таким, чтобы он ограничивал ток через каждую 
лампу до величины Г== Г 35 мА. Но этот ток 
меньше номинального, равного 60 мА, и поэтому лампа 
будет гореть неполным накалом. 

Реле Р/! любого типа с шестью замыкающимися кон- 
тактами, например РКМ-1! (паспорта РС4.500.816, 
РС4.500.819). Катушка реле на рабочее напряжение 12 В, 
сопротивление не менее 100 Ом. Можно использовать 
два реле, например РЭС-2, паспорт РФ4.500.129, катуш- 
ки которых включены параллельно. Конденсаторы 
С1—С5 типа К52-1, К52-2 или К5З-1! должны иметь не- 
большой ток саморазряда. Переключатели и кнопки 
П2К или другого типа. Монтаж деталей можно вести на 
штырьках переключателей П2К, если переключатели и 
кнопки имеют не менее четырех переключающихся сек- 
ций, или на отдельных платах. Для ‘разъемов шифрато- 
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ров ШЗ, Ш4 пригодны такие, вставки которых выполняют 
из фольгированного стеклотекстолита, например РГ1НЗ5, 
РППМ17-48-3. В качестве перемычек между контактами 
вставки шифратора удобно использовать фольгу, снятую 
с фольгированного стеклотекстолита. Вставку шифрато- 
ра помещают в изоляционный корпус. На стороне кор- 
пуса, повернутой к преподавателю, делают надпись шиф- 


а правильных ответов, а со стороны учащихся — номер 
Г р 
илета. 
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ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 


Измерительный мост 


А. ТКАЧЕВА, Л. МАЙ, Ю. ЯНОВСКИЙ 


Предлагаемый прибор позволяет измерять сопротив- 
ления резисторов от 1 Ом до 10 МОм и емкость конден- 
саторов от 10 пФ до 10 мкФ с точностью 0,5—2%. Отли- 
чительной особенностью является наличие «растянутых» 
пределов измерений и шкалы, что дает возможность 
практически реализовать высокую точность мостовых из- 
мерителей. 

Метод измерений — мостовой, индикатором баланса 
моста служит стрелочный измерительный прибор. При 
всех измерениях используется одна шкала, что облегча- 
ет градуировку прибора и пользование им. 

Питание осуществляется от двух батарей 3336Л, 
соединенных последовательно. Габариты — 280 х 140 Хх 
Х 70 мм. 

Принципиальная схема измерителя показана на 
рис. 1. Он состоит из генератора низкой частоты, изме- 
рительного моста с образцовыми резисторами и конден- 
саторами, переключателей пределов измерения рода ра- 
бот (измерение сопротивлений или емкостей) и пере- 
ключателей чувствительности измерений («Грубо» — 
«Точно»). 

Генератор низкой частоты выполнен по трехточечной 
схеме на транзисторе Т/, включенном по схеме с общим 
эмиттером. Частота колебаний 400—600 Гц. Выходное 
напряжение снимается с обмотки // трансформатора Тр/. 
Измерительный мост состоит из резисторов Ю3—А5, об- 
разновых резисторов Юб—К12 или конденсаторов С4— 
С9, включаемых в зависимости от вида и предела изме- 
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рений с помощью переключателей В1, В2, и резисто- 
ра К; или конденсатора Сх, величину сопротивления 
(емкости) которых необходимо измерить. 

Сопротивление резистора А5 определяется соотноше- 
нием К5 = В3 + Е4, этим достигается то, что конечное 


Ч: 
и | А 
Н. и 


\УЗ\УЦ$$$$ 


Рис. 2. Устройство реохорда 


деление шкалы будет соответствовать величине сопро- 
тивления образцового резистора (емкости конденсатора) 
данного предела, т. е. обеспечивается большая точность 
(увеличивается цена деления) измерений. 

Балансировка моста при измерениях осуществляется 
реохордом — переменным резистором А4. Сигнал раз- 
баланса через конденсаторы С10 и С12 и переключате- 
ли В2 и ВЗ поступает на вход усилителя низкой частоты, 
собранного на транзисторах 12—Т5. 

С выхода усилителя сигнал поступает на выпрями- 
тель, собранный по мостовой схеме на диодах Д1—Д4. 
Нагруэкой усилителя служит измерительный при- 


бор ИПИ. Чувствительность регулируется переменным 
резистором К 18. 
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В приборе можно использовать любые маломощные 
транзисторы с коэффициентом передачи по току, равным 
40—60. Измерительный прибор ИП1 — микроамперметр 
М261 на силу тока 200 мкА или любой другой микроам- 


Рис. 3. Внешний вид прибора 


перметр чувствительностью 200—500 мкА (для чего по- 
требуется подбор конденсатора С18). 

Трансформатор Тр! ‘намотан на сердечнике траис- 
форматора от малогабаритных приемников. Обмотка 1 
содержит 600 витков провода ПЭЛ 0,1 с отводом от 
430-го витка (считая от коллектора транзистора 71). 

В качестве переключателей В2—В4 применены тумб- 
леры ТВ2Н-1. Переключатель В1 — галетный на 11 по- 
ложений. Переменный проволочный резистор реохорд 
и 1000 Ом. Его конструкция показана на 
рис. 2. 

Резистор состоит из корпуса 4, в котором закреплена - 
ось / при помощи шплинта 12. Внутрь корпуса плотно 
вставляется контактное кольцо 9, снаружи крепится 
каркас с обмоткой 3 при помощи винтов 13 через изо- 
ляционное кольцо {10 и шайбу 11. 

Между винтом 13 и краем обмотки расположен кон- 
такт 5 для подключения реохорда. 

На оси / крепится движок 8 гайками 14. Для ограни- 
чения перемещений движка по обмотке в корпусе укреп- 


и 


4 


лен стопор 6. На движке при помощи заклепок 15 укреп- 
лена контактная пластина 7. На поверхностях пластины, 
которые перемещаются по обмотке и контактному коль- 
цу, припаяны токосъемники 2: 

Обмотка резистора выполняется константановым или 
манганиновым проводом в эмалевой изоляции диамет- 
ром 0,12—0,15 мм и располагается на каркасе вплотную 
между краями крепежных отверстий. Начало и конец 
обмотки на расстоянии 3—5 мм тщательно зачищают и 
лудят. После закрепления обмотки на корпусе торцевую 
(по которой скользит токосъемник) поверхность зачи- 
щают мелкой наждачной шкуркой. 

Образцовые резисторы и конденсаторы подбирают с 
точностью 0,3—0,54ф, чем и определяется точность изме- 
рений. 

Конструктивно прибор состоит из трех блоков: гене- 
ратора низкой частоты, усилителя и набора образцовых 
резисторов и конденсаторов. Усилитель и генератор за- 
ключены в экраны, а монтаж входных цепей усилителя 
выполнен экранированным проводом. Собранный прибор 
помещают в пластмассовый корпус от громкоговорителя 
«Каштан» (рис. 3). 

Если применяется реохорд, сопротивление обмотки 
которого отличается от указанного на схеме, то необхо- 


димо изменить величины резисторов АЗ и А5 следующим 
образом: 


КЗ = *; В5 = КЗ КА. 


Настройку генератора на частоту 400—600 Гц 
производят подбором конденсатора СЗ на слух, подсо- 
единив параллельно обмотке И трансформатора Тр/ те- 
лефоны. 

Усилитель налаживают следующим образом: отклю- 
чив конденсатор С10, добиваются указанных на схеме 
токов коллекторов транзисторов Т2-—Т5. Затем перево- 
дят переключатель ВЗ в положение «Грубо», а рези- 
стор Ю18 (чувствительности усилителя) — в положение 
минимальной чувствительности. Опять подключают кон- 
денсатор С/0, а переключатели В[ и В2, устанавливают 
в положения «В» и <х 105» соответственно. 

Включают питание выключателем В4 и, подобрав 
емкость конденсатора С18, добиваются отклонения 
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стрелки прибора ИП! примерно на 2/3 шкалы при пере- 
воде резистора Ю18 в положение максимальной чувстви- 
тельности. Если образцовые резисторы подобраны с 
достаточной точностью, то приступают к градуировке 
шкалы измерителя. Градуировку производят с помощью 
магазина резисторов на одном из пределов, предположим 
«Х 103». Переключатель В2 ставят в положение «Е». 
К зажимам А. подключают магазин резисторов с сопро- 
тивлением | кОм. Переключатель ВЗ должен быть в по- 
ложении «Грубо», Ю18 — минимальной чувствительности. 
Включают питание и резистором Ю18 устанавливают 
стрелку прибора ИП! примерно на середину шкалы. 
Вращая ручку реохорда, переводят стрелку на нулевое 
деление шкалы. Затем увеличивают чувствительность 
усилителя до максимума и опять добиваются нулевого 
показания стрелки. 

После этого чувствительность усилителя снова де- 
лают минимальной, а переключатель ВЗ ставят в поло- 
жение «Точно» и, постепенно увеличивая чувствитель- 
ность усилителя, плавно’ вращают ручку реохорда и 
добиваются такого положения, когда при малейшем по- 
вороте ручки реохорда в обе стороны показания прибо- 
ра ИП! увеличиваются. Это положение и соответству- 
ет равновесию моста и величине сопротивления 
В. = 1 кОм. На окружиости диаметром 110 мм будущей 
шкалы по визиру ставят метку (иачало шкалы). 

На магазине резисторов набирают сопротивление 
10 кОм и аналогичио определяют вторую метку — ко- 
нец шкалы. Желательно, чтобы эти метки располагались 
на расстоянии 2—4 мм от конечных положений реохорда 
и симметричио вертикальной оси шкалы. Удовлетвори- 
тельного расположения граииц шкалы добиваются под- 
бором резисторов КЗ и К5. После этого производят окон- 
чательную градуировку шкалы по магазину резисторов, 
измеряя последовательно все сопротивления, соответ- 
ствующие меткам шкалы. На остальных пределах, а 
также при измерении емкостей используется эта же 
шкала с учетом соответствующего множителя... Шкала 
вычерчивается на листе белого ватмана, который служит 
лицевой панелью прибора. Сверху ватман закрывается 
органическим стеклом. 

Прибор прост в обращении, и работа с иим не пред- 
ставляет трудностей. Измеряемый конденсатор (рези- 
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стор) подключают к зажимам С. (Юх). Переключа- 
тель В2 переводят в нужное положение «С» или «К». 
Затем переключателем В1 устанавливают предел изме- 
рений и, вращая ручку реохорда в положении переклю- 
чателя В3 «Г рубо», добиваются нулевого показания 
прибора ИП1, увеличивая постепенно чувствительность 
усилителя. 

Далыше производят измерение при положении пере- 
ключателя В3 ‹Гочно», предварительно уменьшив чув- 
ствительность усилителя до минимума, а затем постепен- 
но увеличивая ее. Плавно вращая ручку реохорда, снова 
добиваются баланса моста. 

Умножив значение, указанное визиром на шкале, на 
соответствующий множитель, получают измеряемую ве- 
личину. 

Если в положении переключателя ВЗ «Г. рубо» невоз- 
можно зафиксировать нулевое показание прибора ИПИ, 
то переключатель В1 переводят в следующее положение 
и повторяют измерение. 

Для предохранения усилителя и стрелочного прибора 
от перегрузок необходимо придерживаться следующих 
рекомендаций: измерения первоначально производить в 
положении переключателя ВЗ «Грубо» при одной трети 
максимальной чувствительности, а затем постепенно, , по 
необходимости, увеличивать чувствительность; перед 
установкой переключателя ВЗ в положение «Точно» чув- 
ствительность усилителя должна быть минимальной. 


РАДИО В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ И В БЫТУ 
Си. ВРЛи:15, с. 73 


Устройство индикации дней недели 


В. САФОНОВ 


Электронные часы можно дополнить устройством, по- 
зволяющим показывать и день недели. Для индикации 
дня недели применены вакуумные цифро-буквенные лю- 
минесцентные индикаторы типа ИВ-4. Буквы с помощью 
этих индикаторов формируются из сегментов (рис. 1, а), 
высвечиваемых в определенных сочетаниях (рис. 1, 6). 

Нетрудно убедиться, что часть сегментов при форми- 
ровании букв не используется (сегменты 9, 10, 13, 14, 
15, 17, 18 для первой буквы названия дня недели и сег- 
менты 9, 11, 13, 15, 17, 18 для второй буквы). Кроме то- 
го, сегмент 8 первой буквы должен светиться постоянно. 
Некоторые группы сегментов должны или не должны 
светиться одновременно. Все это учтено при построении 
схемы шифраторов. 

Устройство для индикации дней недели построено по 
структурной схеме, изображенной на рис. 2. Сигнал, по- 
ступающий со счетчика десятков часов через переключа- 
тель Кн! поступает на счетчик дней недели СДН (дели- 
тель на 7). Затем импульсы идут на дешифратор ДШ, 
преобразующий двоичный код счетчика дней недели в 
десятичный код, и через два шифратора ШГ и Ш? (по 
одному на каждую индикаторную лампу), преобразую- 
щие десятичный код дешифратора и код цифро-буквен- 
ного индикатора ИВ-4, сигнал поступает (после транзи- 
сторных ключей Кл! и Кл2) на включение или отключе- 
ние нужных сегментов индикаторных ламп Л! и Л2. 

Генератор одиночных импульсов ГОИ служит для 
установки начального кода счетчика (дня недели). 
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Принципиальная схема устройства индикации дней 
недели изображена на рис. 3. Счетчик-делитель на 7 по- 
строен на основе трехтриггерного двоичного счетчика на 
7-К триггерах с одним исключенным состоянием. Счет- 
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Рис. 1. Формирование букв с помощью индикаторов 'ИВ-4: 
а — сегменты; б — сочетания сегментов для формировання букв 


Рис. 2. Структурная схема КИТ 


устройства К счетчику 


@есттиов 4208 
чик работает в соответствии с временной диаграммой, 
приведенной на рис. 4. 

Пусть нулевое состояние счетчика (01050; = 000) бу- 
дет соответствовать понедельнику (ПН), состояние 
001 — вторнику (ВТ), 011 — среде (СР), 100 — чет- 
вергу (ЧТ), 101 — пятнице (ПТ), 110 — субботе (СБ) и 
111 — воскресенью (ВС). Особенностью схемы счетчика 
дней недели является отсутствие цепи установки тригге- 
ров счетчика в 0. В этой цепи нет необходимости, так 
как все равно придется устанавливать начальный день 
недели. Поэтому входы 5 триггеров (вывод 2) подклю- 
чены к шине «+5 В» через резистор ЮЗ. - 

Дешифратор построен по классической схеме на трех- 
входовых логических элементах И—НЕ. При любом со- 
стоянии счетчика на одном из выходов дешифратора бу- 
дет сигнал логического нуля; на остальных — сигнал ло- 
гической единицы. 

Сигнал 0 с выхода дешифратора управляет работой 
шифраторов. Принцип построения и работы шифраторов 
следующий. Для индикации букв сегменты индикато- 
ров Л/ и Л2 сгруппированы определенным образом. 

Для лампы Л1 первой буквы: 
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сегменты /, 2, 7 объединеиы и обозначены 41: 
сегмент 3 обозначен В; 
сегмент 4 обозначен С/; 


К выходу 

счетчика 

десятков 
40006 
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Рис. 3. Принципиальная схема устройства управления иидикато- 
рами 


сегменты 5, 6 объединены и обозначены Е/; 
сегмент 11 обозначен 21; у 
сегменты 12, [6 объединены и обозначены С1.- 
Напомним, что сегменты 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18 не 
используются, а сегмент 8 должен светиться постоянно. 
Для лампы Л2 второй буквы: 
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Рис. 4. Временная диаграмма ра-, 
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сегменты 10, 14 объединены и обозначены Д2; 

сегменты /, 2 объединены и обозначены В2; 

сегмент 3 обозначен С2; 

сегмент 4 обозначен Е2; 

сегменты 5, 6 объединены и обозначены 22; 

сегменты 7, 8 объединены и обозначены С2; 

сегменты 12, 16 объединены и обозначены К2. 

Итак, для построения сочетаний букв дней недели не- 
обходимо зажечь следующие группы сегментов: 


ПН— 4/1, В1, С1 С2, Е?, 62, К? 
ВТ— А/, С1, 61, Е1. Е! А2, В2 

СР — 41, Е1 В2, С2, 62, К? 
ЧТ— В1, С1, 61 ‚ А2, В2- 

ПТ —А1, В/, С1 А2, В2 

СБ— 41, Е! В2, Е2, Е2, 2, К? 
ВС — А1, С/, ЕЁ, Е! ‚ (2. 


Иначе, группа сегментов А] используется при индика- 
ции дней недели ПН, ВТ, СР, ПТ, СБ, ВС и не исполь- 
зуется при индикации ЧТ. Группа сегментов В1 исполь- 
зуется при индикации дней недели ПН, ЧТ, ПТ и не 
используется при индикации ВТ, СР, СБ, ВС ит. д. 

Выходы шифраторов подлючены ко входам транзи- 
сторных ключей (рис. 5). В коллекторную цепь каждого 
транзистора включен анод-сегмент буквенно-цифрового 
индикатора. Если на выходе шифратора будет сигнал 
логического нуля, то транзистор откроется, и соответ- 
ствующий сегмент будет светиться. 
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С целью уменьшения подсветки неиндицируемых сег- 
ментов каждый сегмент (независимо от того, исполь- 
зуется он или нет) соединен с минусом источника 25 В 
через резисторы 30—43. 

Для предварительной установки кода счетчика дней 
недели используют генератор одиночных импульсов, соб- 
ранный на логических элементах И—НЕ (12.1 и 
012.2). Схема генератора представляет собой триггер с 
раздельными входами. При ненажатой кнопке Кн2 на 
вход [ элемента 012.1 подан логический нуль, поэтому 
на выходе 3$ элемента 012.1 буде логическая единица. 
При каждом нажатии кнопки Кн2 сигнал логического 
нуля снимается со входа 1 элемента 012.1 и подается 
на вход 5 элемента 012.2. Триггер меняет свое состоя- 
ние. При этом на его выходах образуются противофаз- 
ные перепады напряжения. Один из этих перепадов 
и используется для изменения кода счетчика дней не- 
дели. 

Рассмотрим для примера работу шифратора с груп- 
пой сегментов Е1. Как видно из начертания букв, эта 
группа сегментов используется для изображения букв В 
и С, т. е. при индикации дней ВТ, СР, СБ, ВС и не ис- 
пользуется при индикации ПН, ЧТ, ПТ. Следовательно, 
на входе транзисторного ключа (т. е. на выходе элемен- 
та 08.2) должен быть сигнал логической единицы, если 
группа сегментов Е1 не должна гореть, и сигнал легиче- 
ского нуля, если группа сегментов ЕЁ] должна загореть- 
ся. Сигнал же логического нуля на выходе 6 элемента 
08.2 будет в том и только в том случае, если на всех 
входах этого логического элемента будет логическая еди- 
ница. А это произойдет тогда, когда в счетчике будет 
записан код, соответствующий дням недели ВТ, СР, СБ, 
ВС. В любом другом случае (ПН, ЧТ, ПТ) хотя бы на 
одном из выходов элемента 08.2 будет логический нуль, 
а значит, на выходе 6 этого же элемента появится сиг- 
нал логической единицы и группа сегментов Е/ не будет 
зажжена. 

Рассмотрим работу устройства на примере индика- 
ции ВТ. При подаче питания триггеры счетчика дней не- 
дели будут в произвольном состоянии. Для того чтобы‘ 
установить требуемый код дня недели, необходимо на- 
жать кнопку Кн|, отключив вход счетчика от выхода 
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счетчика десятков часов и, нажав несколько раз кноп- 
ку Кн2, установить нужный код дня недели. Для нашего- 
примера состояние триггеров счетчика должно быть 001, 
т. е. первый триггер (О!) — в единичном состоянии, вто- 
рой и третий триггеры счетчика (02, 03) — в нулевом 
состоянии. Логическая единица поступает с вывода 8 
микросхемы 01, вывода 6 микросхемы 02 и вывода 6 
микросхемы ОЗ на входы 9, 10, 11 элемента 04.3 дешиф- 
ратора. На выходе 8 элемента 04.3 устанавливается сиг- 
нал логического нуля. На всех остальных выходах 
дешифратора — сигнал логической единицы, так как хо- 
тя бы на одном из входов остальных логических элемен- 
тов ИНЕ есть сигнал логического нуля. 

С выхода 8 элемента 04.3 сигнал логического нуля 
поступает на вход / элемента 010.1 и вход 9 элемен- 
та 06.3, а также на вход /1 элемента 08.3 и вход 9 эле- 
мента 211.2. Теперь какова бы ни была комбинация сиг- 
налов на оставшихся входах указанных логических эле- 
ментов, на выходах их будет сигнал логической единицы. 
Этот сигнал инвертируется инверторами (элементы 
010.2, 012.3), поэтому загорятся группы сегментов Е1 
и С1. Логическая единица на выходе 8 элемента 011.2 
и выходе 8 элемента 08.3 не вызывает открывания тран- 
зисторов ключей, и сегменты С2 и К2 не светятся. 

Логическая единица с выхода 6 элемента 05.2 посту- 
пает на вход инвертора (07.1), на его выходе 3 — логи- 
ческий нуль, светится группа сегментов А /. 

Поскольку на всех входах (1, 2, 13) элемента 08.1 
присутствует логическая единица, на выходе 08.1 — 
логический нуль, он инвертируется инвертором на 07.2, 
на выходе 6 которого логическая единица. Сегмент 3 
(В1) не светится. 

На входах 9, 10 элемента 07.3 — логическая едини- 
ца, на выходе 8 07.3 — логический нуль, светится сег- 
мент 4 (С1). 

На входах 3, 4, 5 элемента 08.2 — логическая еди- 
ница, на выходе 6 08.2 — логический нуль, горит группа 
сегментов Е/. 

На всех входах (1, 2, 4, 5) элемента 011.1 — логиче- 
ская единица, на выходе 6 011.1 — логический нуль, 
группа сегментов А2 горит. 

На входе инвертора (07.4) — логическая единица, на 
выходе /1 — логический нуль, группа сегментов В2 горит. 
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На входах [, 2 элемента 09.1 — логическая единица, 

на выходе 3 — логический нуль, этот сигнал инвертирует- 
ся, и на выходе 6 элемента 09.2 — логическая единица, 
группа сегментов С2 не светится. 
.. На входах 12, 18 элемента 09.3 — логическая едини- 
ца, на выходе 11 — логический нуль, этот сигиал инвер- 
тируется, на выходе 8 инвертора 09.4 — логическая еди- 
ница, группа сегментов Е2 не светится. 

На входах /2, [3 элемента 010.3 — логическая едини- 
ца, на выходе // — логический нуль, этот сигнал инвер- 
тируется, на выходе 8 инвертора (010.4) — логическая 
единица, группа сегментов Р2 не светится. 

Итак, при индикации вторника светятся группы сег- 
ментов: А1, С/, Е1, Е1, С1; А2, В2, т. е. сегменты [, 2, 
4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 16 и 1,2, 10, 14. Остальные сегменты 
не светятся. 

Конструкция устройства индикации дней недели про- 
извольная, с учетом наличия места в корпусе электрон- 
ных часов. Возможна замена микросхем серии К155 на 
серию К!33, транзисторов — на любые другие структу- 
ры р п-—р с допустимым напряжением коллектор-эмит- 
тер не менее 30 В. 

На рис. 5 изображена цоколевка лампы ИВ-4. 

При налаживании устройства прежде всего (при 
исправном источнике питания) проверяют генератор 
одиночных импульсов. Подключив вольтметр к выходу 
генератора (вывод 3 элемента 012.1), убедиться в том, 
что при замыкании контактов кнопки Кн2 происходит 
‚переброс триггера генератора из состояния 1 в состоя- 
ние 0, а при отпускании — обратно. 

Далее проверяют работоспособность счетчика дней 
недели (делителя на 7). Для этого при замкнутой кноп- 
ке Кн! несколько раз нажимают кнопку Кн2, что вызы- 
вает опрокидывание триггеров счетчика. Код, записан- 
ный в счетчике, должен повторяться через каждые 7 
нажатий кнопки Кн2. Кроме того, изменение состояния 
счетчика происходит и при отпущенной кнопке Кн/ — от 
сигнала, выработанного счетчиком десятков часов. 

Если счетчик работает нормально, необходимо прове- 
рить работу дешифратора. На всех его выходах, кроме 
одного, должна быть логическая единица, и только на 
одном выходе дешифратора — логический нуль. При 
каждом нажатии кнопки Кн2 (при нажатой кнопке Кн/) 
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сигнал логического нуля появляется уже на следующем 
выходе дешифратора. После 7 нажатий кнопки Кн? схе- 
ма дешифратора должна возвратиться в первоначаль- 
ное состояние. 

Схемы шифраторов наиболее удобно проверять сов- 
местно с транзисторными ключами и индикаторными 
лампами. При подаче всех напряжений на нить накала, 
сетку и аноды лампы и при подключенных выходах клю- 
чей часть сегментов должна светиться. При подаче на 
вход счетчика одиночных импульсов от генератора со- 
стояние сегментов должно изменяться (кроме сегмента 8 
лампы /Л1, который горит постоянно). Если сегменты 
не загораются, либо светятся и не гаснут, то следует 
прежде всего проверить работу транзисторных ключей. 
Если зажигание происходит неправильно, следует про- 
верить работу и монтаж шифраторов. 


Реле времени для фотопечати 


Качество фотоотпечатков зависит от правильной вы- 
держки времени, а следовательно, от экспозиции — об- 
щего количества энергии света, воздействующего на фо- 
тоэмульсию в течение времени выдержки. Освещенность 
при проекционной лечати, в частности, зависит от силы 
света источника — лампы накаливания. При колебаниях 
напряжения сети на 215% сила света изменяется от 
+60 до —404$ своей нюминальной величины. 

Кроме этого, светочувствительность фотобумаг зави- 
вит от интенсивности освещения. С понижением освещен- 
ности светочувствительность фотоэмульсии падает. 

Учитывая вышеизложенное, с целью обеспечения вы- 
сокого качества фотопечати при колебаниях напряжения 
сети необходимо обеспечить автоматическое изменение 
времени выдержки, для чего широко используются элек- 
трониые реле времени. В подавляющем большнистве та- 
ких реле выдержка не зависит от величины напряжения 
сети. В некоторых случаях используют специальные ста- 
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билизаторы напряжения питания времязадающих цепей 
либо стабилизируют напряжение для питания всей уста- 
иовки для фотопечати. 

В первом случае стремление сохранить заданную вы- 
держку времени приводит к тому, что не учитывается 
изменение интенсивности ‚светового потока лампы уве- 
личителя. Особенно это важно при получении цветных 
отпечатков, где большую роль игравт спектральный со- 
став света, сильно меняющийся при колебаниях напря- 
жения сети. При стабилизации напряжения сети для пи- 
тания всей фотолаборатории устройство стабилизации 
получается дорогостоящим и громоздким. 

Предлагаемые бесконтактные реле времени имеют 
достаточно малую зависимость экспозиции от колебаний 
напряжения сети при общем нестабилизированном пита- 
нии лампы увеличителя. 

Первое реле времени — «Миг-1», обеспечивает час- 
тичную корректировку экспозиции (отклонения в преде- 
лах от -40 до —30%, от номинального значения) при 
колебании напряжения сети 15%. 

Схема реле времени «Миг-2» позволяет поддерживать 
стабильность экспозиции с точностью не хуже 4% при 
колебаниях напряжения сети 15%. Для мягких и нор- 
мальных фотобумаг это практически полная коррекция 
времени выдержки, обеспечивающая высокое качество 
фотопечати при указанных изменениях напряжения се- 
ти. Для высококонтрастных фотобумаг имеет место не- 
которая недокомпенсация, однако вводить дополнитель- 
ные органы регулировки коррекции выдержки вряд ли 
целесообразно. 

Реле времени «Миг-2» отличается от «Миг-1» тем, 
что набор выдержки производится при помощи кно- 
почного переключателя в двоичной системе от 1 
(# = 1+-2+4-8+16) до 31 с при шаге в 1 с, а заряд 
емкости производится через варистор. При этом учиты- 
вается нелинейный характер изменения силы света 
лампы накаливания фотоувеличителя при изменении пи- 
тающего напряжения. 

Принципиальная схема реле времени «Миг-1» приве- 
дена на рис. 1. Напряжение сети выпрямляется мосто- 
вым выпрямителем на диодах Д1—Д4. Через резисто- 
ры А5 и Юб происходит заряд конденсатора СЗ. Стаби- 
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литрон Д7 предохраняет конденсатор СЗ и транзисторы 
от пробоя при перегорании лампы фотоувеличителя или 
включении реле времени в сеть без этой лампы. Лампа 
фотоувеличителя ЛФУ включена в анодную цепь тири- 
стора Д5, который управляется транзистором 71. 
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Рис. 1. Прииципиальная схема реле «Миг-1» 


При подаче питания транзистор Т/ открывается на- 
пряжением, поступающим через резистор Ю/ раньше, 
чем может открыться тиристор Д5. Это обусловлено 
временем заряда конденсатора С1 через резистор В2. 
Открывшись, транзистор Т1 шунтирует управляющий 
переход тиристора Д5. Транзистор Т2 открывается под 
действием напряжения, поступающего через резистор А4, 
замыкая накоротко конденсатор С3. 

Включение выдержки времени производится кноп- 
кой Кн! «Пуск». При замыкании контактов этой кнопки 
между базой и эмиттером транзистора Т1 включается 
конденсатор С4, смещение с базы транзистора Т1 снима- 
ется, и он закрывается. Напряжение с конденсатора С2 
подается на управляющий электрод тиристора ДФ, и он 
открывается. Загорается лампа фотоувеличителя ЛФУ, 
напряжение на базы транзисторов 71 и Т2 через резисто- 
ры Ю2 и К4 практически перестает подаваться, и тран- 
зисторы остаются в закрытом состоянии. Начинается 
заряд конденсатора С3. При достижении на нем некото- 
рого напряжения стабилитрон Д8 пробивается, и на ба- 
зу транзистора Т1 подается открывающее напряжение. 
Транзистор Т/ снова замыкает накоротко конденса- 
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Рис. 2. График зависимости 
времени выдержки от колеба- 
ний напряжения сети 


т 


Рис. 3. Внешний вид реле «Миг-2» 


тор С1 и управляющий переход тиристора Т5. В момент 
перехода сетевым напряжением линии нулевого потен- 
циала тиристор закрывается. Напряжение на аноде Д5 
возрастает до величины напряжения сети, через резисто- 
ры АГ и Ё4 транзисторы Т/ и Т2 поддерживаются в от- 
крытом состоянии, т. е. устройство возвращается в ис- 
ходное состояние. 

Несмотря на то, что анодная цепь тиристора Д5 пи- 
тается несглаженным выпрямленным напряжением, пос- 
ле каждого перехода сетевым напряжением нулевого 
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Рис. 4. Монтажная плата реле «Миг-1»: 
а — расположение элементов; б — конфигурация печатного монтажа 
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Рис. 5. Принципиальная схема реле «Миг-2» 
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Рис. 6. Монтажная плата реле «Миг-2»: 
а — расположение элементов; 6б— конфигурация печатного монтажа 


потенциала (в течение времени выдержки) тиристор Д5 
открывается напряжением заряженного конденсато- 
ра С1. 

Для длительного включения //ЛФУ используется вы- 
ключатель В1[, которым замыкают базу и эмиттер тран- 
зистора Т/. 

Кнопку Кн! можно держать нажатой сколь угодно 
долго. Это не приводит к такому же длительному вклю- 
чению ЛФУ, так как, зарядившись, конденсатор” С4 пе- 
рестает поддерживать транзистор Т1 в выключенном 
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Рис. 7. Внешний вид реле «Миг-2» 


состоянии и после окончания его заряда транзистор Т1.; 
может управляться только напряжением времязадающе- | 
го конденсатора СЗ. 

При указанных на рис. 1-данных реле времени обес- 
печивает выдержку в пределах от 1 до 40 с при напря- 
жении питающей сети 220 В. График зависимости време- „ 
ни выдержки от колебаний напряжения сети, построен- 
ный по экспериментальным данным, приведен на рис. 2. 

В качестве потенциометра Юб применен резистор 
группы В. При этом начальный участок выдержек до 
5 с, где требуется особая точность (цветная фотопечать), 
занимает около 50% шкалы прибора. 

Конструктивно реле времени оформлено в пластмаст 
совом небьющемся корпусе (рис. 3). Монтаж выполнен 
печатным способом на плате из фольгированного стекло- 
текстолита (рис. 4). Реле времени устойчиво работает 

и колебаниях сетевого напряжения от 160 до 250 В. 
До опустимо включение ЛФУ мощностью до 250 Вт. Ми- 
нимально возможное время между двумя циклами от- 
работки выдержки времени не более 3 с. 
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Бесконтактное реле времени со стабилизацией экспо- 
зиции «Миг-2» по конструкции аналогично «Миг-1» 
(рнс. 5, 6, 7). Диапазон выдержек от 1 до 31 с (при на- 
пряжении сети 220 В) с дискретным шагом 1 с. Набор 
выдержки производится в двоичной системе. 


Питание ламп дневного света 


А. ХАЛАТЯН 


Лампы дневного света при сравнении с лампами на- 
каливания обнаруживают как положительные качества, 
так и недостатки: К последним относятся пульсации све- 
тового потока и ухудшение коэффициента использова- 
ния мощности. 

Чтобы уменьшить пульсации светового потока ламп 
дневного света, следует использовать для их питания 
специальные источники постоянного тока. В этом случае 
зажигание ламп осуществляется без предварительного 
подогрева катодов, что значительно увеличивает срок их 
службы. Применение конденсаторов и дросселей в каче- 
стве балластного сопротивлеиия значительно улучшает 
коэффициент использования мощности сети. - 

Динамическое сопротивление участка электрической 
цепи (промежуток между электродами лампы), состоя- 
щего из ионизированного газа, мало. В такой цепи изме- 
нение силы тока будет довольно значительно, а напряже- 
ние на этом участке останется в заданных для данного 
прибора пределах. Если допустить повышение напря- 
жения больше верхнего предела, то произойдет пробой 
ионизированного участка. При падении напряжения ни- 
же минимально допустимого ток в цепи прекратится 
(лампа гаснет). Напряжение питания газоразрядного 
прибора выбирают в два раза больше его рабочего на- 
пряжения, а излишек напряження гасят балластным со- 
противлением (включенным в цепь питания последова- 
тельно), определяющим силу тока в цепи. 

В случае питания переменным током, при изменении 
силы тока от амплитудного значения до нуля в течение 
каждого полупериода, максимальное напряжение на 
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Рис. 1. Зависимость светового по- 
тока ламп дневиого света от иа- 
пряжения питания 


лампе превышает минимальное примерно в полтора ра- 
за. При этом световой поток колеблется в такт мгновеи- 
ным значениям мощности с удвоенной частотой источ- 
ника питания. Благодаря инерционности свечения люми- 
нофора, нанесенного на знутренней поверхности баллона 
ламп, пульсации светового потока значительно сглажи- 
ваются. Однако при старении (износе) люминофора 
двойная амплитуда пульсаций светового потока увеличн- 
вается до величины среднего значения светового потока 
и более (рис. 1, а). При старении активных слоев като- 
дов лампы может наблюдаться однополупериодный ре- 
жим работы (рис. 1, 6), а отношение полной величины 
переменной составляющей светового потока к его сред- 
нему значению приблизится к двум. Кроме того, часто- 
та пульсаций в этом случае будет в два раза меньше 
{равняется частоте сети). Этот режим является наиме- 
нее благоприятным для глаз человека. 

Существенное улучшение качества светового потока, 
излучаемого лампой дневиого света, реализуется вводом. 
в цень питания сглаживающего фильтра и питанием лам- 
ны эт источника постоянного тока (рис. 1, в). Использо- 
ванне резистора в качестве балласта в цепи постоянно- 
го тока в данном случае нерационально, так как он будет 
потреблять более половины активной мощности всего 
устройства. Целесообразнее в качестве источника посто- 
янного тока использевать выпрямитель, а реактивное 
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балластное сопротивление включить в цепь перемениого 
тока. 

На рис. 2, а и б приведены два варианта схем пита- 
ния лампы дневного света типа ЛБ40-4 (220 В, 40 Вт) 
постоянным током. На выходе выпрямителя получается 


1715 40-4 


Рис. 2. Принципиальиые схемы питания постояниым током: 


а —с двумя токозадающими конденсаторами; б—с одиим токозадаю“ 
щим кондеисатором 


учетверенное выпрямленное напряжение сети, которое 
поджигает лампу без подогрева катодов. После того 
как через лампу потечет ток, конденсаторы небольшой 
емкости С5 и Сб практически уже не участвуют в фор- 
мировании выходного напряжения, диоды ДЗ и Д4 ра- 
ботают только в прямом смещении, а конденсаторы СЗ 
и С4 за каждый период питающего тока успевают пере- 
заряжаться и служат реактивным балластом в цени пе- 
ремениого тока. На выходе выпрямителя устанавливает- 
ся рабочее напряжение лампы (95—110 В). Сглажива- 
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ние пульсаций тока питания с помощью дросселей [1 
и [2 существенно уменьшает величину пульсаций свето- 
вого потока (см. рис. 1, в) и исключает необходимость 
в тщательной подгонке емкостей конденсаторов С3 и С4. 


= Ртк- т рр 
Пхи 


Рис. 3. Коэффициент пуль- 
саций светового потока раз- 
чых ламп дневного света 


71239545678 
ПОМЕР ЛЕМПЫ 


В качестве сглаживающего фильтра выпрямленного 
тока успешно применяются стандартные балластные 
устройства, предназначенные для работы в цепи пере- 
менного тока, так как их магнитопроводы, как правило, 
выполнены с зазором. Все обмотки такого дросселя не- 
обходимо включить согласованно — последовательно. 
У  двухобмоточного дросселя (например, типа 
1УБИ-40/220-НП, в данном случае [.1) это просто сде- 
лать: выводы на одном торце соединяют между собой, 
а выводы на другом включают в цепь. У многообмоточ- 
ного дросселя (например, типа 1УБЕ-40/220-ВП, 1.2) — 
сложнее, необходимо руководствоваться схемой, нарисо- 
ваиной на корпусе балластного устройства. Для контро- 
ля правильности соединения обмоток оставшиеся сво- 
бодными два вывода через лампу накаливания 220 В, 
100 Вт включают в сеть 220 В, 50 Гц и с помощью вольт- 
метра измеряют напряжение на каждой обмотке, а так- 
же общее напряжение на свободных выводах. Сумма 
напряжений на обмотках должна равняться общему на- 
пряжению. Индуктивность многообмоточного дросселя 
больше, чем у двухобмоточного, и он лучше осуществля- 
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ет фильтрацию тока. В схеме можно применять один 
(Г.2 отсутствует) или два дросселя фильтра. На графи- 
ках рис. 3 показаны коэффициенты пульсации светового 
потока ламп типа ЛБ40-4 разной степени старения 
(с увеличением номера лампы старение больше) при пи- 
тании переменным током (кривая Г), постояниым током 
с одним дросселем фильтра (кривая 2) и с двумя дрос- 
селями фильтра (кривая 3). За коэффициент пульсации 
на графиках принято отношение половины полной вели- 
чины переменной составляющей светового потока к его 
среднему значению. Самая устаревшая лампа (№ 8) 
при питании переменным током работала в однополупе- 
риодном режиме, а коэффициент пульсаций светового 
потока составил 82%. Лампа № 5 в процессе работы 
иногда переходила в однополупериодный режим работы 
(на графике показано пунктиром). На рис. 3 наглядно 
показано, что питание постоянным током дает сущест- 
венное уменьшение пульсаций светового потока и позво- 
ляет довести их до уровня (или ниже) пульсаций свето- 
вого потока ламп накаливания, значения которых при- 
ведены в следующей таблице: 


- Мощность а накаливання, 
т 


Коэффициент пульсаций, % | 9 


Емкость коиденсаторов С3 и С4 определяется многи- 
ми факторами, в частности типом лампы, напряжением 
сети, индуктивностью дросселей и т. д. Кроме того, си- 
ла тока через лампу не должна превышать силу допус- 
тимых токов через диоды Д1—Д4 и дроссели Г.[ и [2, а 
произведние силы этого тока и напряжения на лампе — 
паспортную мощность лампы. Рабочее напряжение кон- 
денсаторов С1—С4 следует выбирать не менее ампли- 
тудного значения иапряжения сети, конденсаторов С5 
и Сб — в два раза больше этого напряжения, а конден- 
сатор С7 должен быть рассчитан на учетверенное напря- 
жение сети. | 

Выпрямитель, выполненный по схеме, изображенной 
‚ва рис. 2, б, дает примерно такие же результаты, что и 
предыдущий (см. рис. 2, а). Когда в цепи лампы ток 
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отсутствует, на конденсаторе С2 напряжения нет и на- 
пряжение сети поступает на удвоитель напряжения (С4, 
С5, ДЗ, Д4). Кондеисаторы С4 и С5 заряжаются в одной 
полярности и держат диоды ДГ и Д2 в постоянно закры- 
том состоянии. К удвоенному напряжению сети добав- 
ляется такое же напряжение, получаемое в цепи Сб, С7, . 
ДЗ, Дб, и на лампе оказывается учетверенное напряже- 
ние сети. После того как лампа зажигается, добавочное 
напряжение, снимаемое с Сб, С7, Д5, Дб, пропадает. 
Из-за того что емкость конденсаторов С4 и С5 мала, они 
не оказывают существенного влияния в цепи рабочего 
тока, и диоды Д1—Д4 функционируют как в обычной 
мостовой схеме двухполупериодноге выпрямителя. Кон- 
денсатор С2 выполняет роль балластного сопротивления 
при обоих полупернодах тока и исключает появление в 
пульсациях составляющей с чаетотой сети. 


Электрические световые табло 


и 


В. ПЕТРОНЕВИЧ, И. ДЕНИСОВ, В. АЛФЕРОВ 


Информация в виде букв, цифр и специальных симво- 
лов удобна для восприятия, легко читается с больших 
расстояний. Преобразование электрических ситналов в 
зрительные символы осуществляется при номотин свето- 
вых табло, которые в зависимости от объема. и характе- 
ра отображаемой информации и места их установки 
отличаются размерами, конструкцией, потребляемой 
монностью И Т. Д. 

В студенческом конструктореком бюре МИФИ 
(Скиб-А) разработано несколько типов световых табло, 
предназначенных для цифровой индикации температуры 
окружающей среды. Эти же табло могут быть использо- 
ваны для индикации других измеряемых величин (в циф- 
ровых часах, в качестве спортивных табло и т. д.}. 

Приицип построения рассматриваемых табло состоит 
в следующем: имеется несколько светопланов, на каж- 
дом из которых засвечиваются символы — буквы или 
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цифры. Светоплан представляет собой пластину с за- 
крепленными иа ней лампочками и декодирующим 
устройством. Лампочки образуют точечное световое по- 
ле, на котором формируется нужный символ. Для инди- 
кации арабских цифр световое поле целесообразно вы- 
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Рис. 1. Световое поле для индикации арабских цифр 


бирать состоящим из ЗЖ 5; 5Х 7 или 8 Х 13 точек. Пря 
таких соотношениях форма цифр получается правильной 
и удобной для воснриятия (рис. 1). В зависимости от тре- 
буемой яркости световое поле может состоять из тира- 
тронов МХТ-90, ламп накаливания различной мощности 
или других светоизлучающих устройств (светодиодов, 
электролюминофоров и т. д.). Декодирующее устрой- 
ство предназначено для преобразования входного сиг- 
нала в комбинации точек, соответствующие засвечивае- 
мым символам. В зависимости от кодирующего устрой- 
ства каждому из символов может соответствовать либо 
комбинация сигналов на нескольких шинах (например, 
двоичный код), либо сигналы, поступающие по отдель- 
ным шинам. В последнем случае число входов декоди- 
рующего устройства равно числу символов (цифр), на- 
бираемых на световом ноле, и каждому входу соответ- 
ствует своя комбинация точек. Количество светопланов, 
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входящих в табло, определяется числом значащих цифр, 
требующихся для индикации измеряемой величины. Све- 
топланы размещены на общей несущей панели. Входы 
декодирующих устройств всех светопланов распаиваются 
в общий соединительный разъем и связываются с устрой- 
ством управления многожильным кабелем. 


Рис. 2. Световое табло для индикации воздуха в диапазоне 
5-49° С 


На рис. 2 показан вид светового табло для индика- 
ции температуры воздуха в диапазоне +49°С. Табло 
состоит из трех светопланов. Первый показывает знак 
измеряемой температуры (плюс или минус), на втором 
иабираются цифры от 0 до 4, на третьем — от 0 до 9. 

Декодирующее устройство первого светоплана имеет 
два входа, второго — пять, третьего — десять входов. Во- 
семнадцатым входом является общая точка всех свето- 
планов — «земля». Поэтому в качестве соединительного 
разъема можно использовать двадцатиконтактный 
разъем. = 

Устройством управления табло служит автоматиче- 
ский цифровой электрический термометр АЦЭТ-2. | 

Табло с релейным декодирующим устройством (7-1) 
состоит из светопланов со световым полем 5 Х 7 элемен- 
тов. Электрическая схема представлена на рис. 3. Деко- 
дирующее устройство построено на реле РО—Р9 и РК. 
Чтобы зажечь нужную цифру, необходимо подать напря- 
жение на реле с соответствующим номером. Реле РК 
используется для отключения от питания групп ламп в, 
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с, ь при выключении устройства управления табло. 
Включение и выключение реле РО—Р9 осуществляется 
ключами КО—К9. Контакты реле соединены таким об- 
разом, что сработавшее реле подключает напряжение к 
тем группам ламп, из которых состоит требуемая цифра. 


з 


эзкреюнрарею 


з 


Рис. 3. Принципиальная схема светоплана-табло Т-1 


Например, при замыкании ключа. К/ (реле РК вклю- 
чено) срабатывает реле Р/1, и напряжение питания по- 
дается на группы ламп е, [, $, с, |, р (цифра 1). При ин- 
дикации остальных цифр высвечиваются следующие 
труппы ламп (рис. 4): 

2—6, а рЕ, а, п, г, $ 

3— а, Ь, Ь Е, й, 9, р, Г 

р 4—а, а, &, й, Е, с, Ь ГА р, К 

5 —а, В, с, а, в, В, Е, р 9, т 

6—6, с, а, „И, Е, р; т, г 

7—а, В, с, а Е, п 
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Устройством ых может быть автоматический 
прибор (например, АЦЭТ-2) либо ручной пульт управ- 
ления на тумблерах или 


44 3 6 переключателях. 
и @ЭЛЕ 49 Релейное декодирую- 
щее устройство позволяет 


е развязать цени унравле- 
ния от ценей нитания 
ламн и управлять лампа- 
ми большой мощности. 

Г Г) 1 Напряжение питания 


$ ч 2 ламп для увеличения сро- 
ка службы следует выби- 


рать несколько ниже их 
Г. номинального  напряже- 

ния. Напряжение питания 

устройства управления 

равно номинальному на- 

[1 . й пряжению реяе. Напря- 


жение питания ламп таб- 
78 [3 $ $ Н: ют равно 50 В перемен- 


г ного тока, напряжение 
ь питания устройства уп- 
ис. 4. Схема коммутации ламп 
Е светоплана равления 24 В постоянно- 
го тока. 


В табло Т-1 использованы светоплаиы от венгерских 
информационных табло. Устанавливаемый в них дешиф- 
ратор и шариковые реле-фиксаторы заменены дешифра- 
торами на реле МКУ-48С, размещенном сзади свето- 
плана. 

Табло с диодным декодирующим устройством. Деко- 
дирующее устройство, построенное на полупроводнико- 
вых диодах, позволяет сделать светоплан более ком- 
пактным и надежным. Однако при этом, в отличие от 
светоплана с релейным декодирующим устройством, 
устройство управления должно обеспечивать мощность, 
достаточную для питания табло. Электрическая схема 
наиболее простого светоплана 7-2 с полем 3 Х Б элемен- 
тов (см. рис. 1, в) показана на рис. 5. 

Декодирующее устройство представляет собой диод- 
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Рис. 5. Принципиальная схема светоплана табло Т-2 


ную матрицу с десятью входами. Для того чтобы зажечь 
нужную цифру, необходимо замкнуть ключ с соответ- 
ствующим номером. При замыкании ключа К]! первая 
шина диодной матрицы оказывается под отрицательным 
потенциалом. Диоды, связанные с этой шиной, отпирают- 
ся, и зажигаются лампы Л5, Л8, ЛО, 113, ЛЗ, из ко- 
торых состоит цифра. При индикации остальных цифр 
высвечиваются лампы: 

2— Л, Л2, ЛЗ, Л5, Л7, 9, ЛТЬ Л12, П18; 

3— Л/, Л2, ЛЗ, ЛЗ, ЛТ, 110, ЧЕ, 12, Л18; 

4 — ЛИ, ЛЧ, Лб, ЛЗ, Л5, Л7, Л8, Л1О, Л18; 

5— ЛЬ Л2, ЛЗ, ЛА, Лб, ПУ, «Л8, П10, ЛИ, 912, 1; 
а 6 — ЛГ, Л2, ЛЗ, Л4, Лб, Л7, ЛВ, Л9, Л10, ЛИ, 12, 

3; 

ТАЙ, Л2, 73; ЛЗ, Л7, 9, „ЛИ; 

8 — ЛИ, Л2, ЛЗ, ЛА, Л5, Л7, Л9, Л10, ЛИШ, «112, ЛИЗ; 

9— ЛИ, Л2, ЛЗ, Ла, ЛЗ, Лб, 7, Л8, Л10, ЛИ, Л12, 


18; 
0— ЛИ, Л2, ЛЗ, Л4, Л5, Лб, Л8, Л9Э, Л1О, ЛИЛ, Л12, 
Л13, 
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Рис. 6. Принципиальная схема светоплана табло 7-3 


Диоды Д1—Д10 и Д1!—Д15 позволяют уменьшить 
общее количество диодов в матрице и, следовательно, 
размеры декодирующего устройства. Все диоды — типа 
Д226Г, за исключением Д//—Д15 (Д245Б). 
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Рис. 7. Светоплан табло Т-4 


Световое поле выполнено на лампах накаливания 
220 В, 15 Вт, питание осуществляется выпрямленным 
напряжением 220 В. 

На рис. 6 представлена схема светоплана Т-3 со све- 
товым полем 5 Х 7 элементов. Форма цифр показана 
на рис. 1, б. Принцип действия такого светоплана анало- . 
гичен предыдущему {3 5 элементов). В декодирую- 
щем устройстве используются диоды Д226Г, световое 
- поле состоит из ламп накаливания 220 В, 15 Вт. Питают- 
. ся лампы от сети 220 В через двухполупериодный вы- 

прямитель. 
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Рис. 9. Схема ручного пульта управления и блока питаиия 
для двухразрядного табло 7-4 


В качестве световых элементов можно использовать 
лампы накаливания другнх типов. При этом сила тока, 
протекающего через любой из диодов, не должна превы- 
шать допустимую для него величину, а напряжение пни- 
тания — допустимого обратного напряжения. 

Световое табло на газоразрядных лампах. Использо- 
ванне газоразрядных ламп вместо ламп накаливания 
снижает потребляемую мощность, позволяет сделать 
табло экономичным, надежным, компактным. Принцип 
работы и электрические схемы такого табло не отли- 
чаются от схем с диодным декодирующим устройством, : 
за исключением того, что каждая из ламп накаливания -. 
заменяется газоразрядной с токоограничивающим рези- 
стором. 

Светоплан Т-4 на МТХ-90 смонтирован на гетинаксо- 
.вой плате толщиной 2 мм. Вид с виутренней стороны 
платы показан на рис. 7. В отверстия диаметром 12 мм 
вставляются тиратроны МТХ-90. Общая шина («земля») 
изготовлена ‘из жести и крепится.к гетинаксовой плате 
при помощи болтов или заклепок. Резистор ‘одним кон- 
цом припаивают к аноду и сетке тиратрона, а другим — 
к общей шине. Таким образом, обеспечивается одновре- *. 
менно крепление ламп МТХ-90 и контакт их с общей : 
шиной. Ц ы 

Диодная матрица размещена на поле декодирующе- . 
го устройства. Чтобы уменьшить ширину светоплана, - 
` диоды размещены в шахматном порядке. Один вывод 
диодов с внутренией стороны гетннаксовой платы встав-. 
ляют в отверстня ‚диаметром 1,2—1,4 мм. С внешней 
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стороны гетинаксовой платы эти выводы соединяют в 
шины, соответствующие каждой из цифр, и покрывают 
изолирующим материалом. Второй вывод диодов деко- 
дирующего устройства соединяют с катодами соответ- 
ствующих тиратронов. Мощность, потребляемая одним 
светопланом Т-4, не превымает 10 Вт. Блок питания и 
устройство управления вынесены за пределы табло. 

Более краснвыми и удобными для восприятия полу- 
чаются цифры, набираемые на световом поле 8 Х 13 эле- 
ментов. В этом случае цифры читаются с большего рас- 
стояния, при отказе нескольких тиратронов разборчи- 
вость почти не нарушается. Схема такого светоплана 7-5 
представлена на рис. 8. 

На рис. 9 приведена схема ручного пульта управле- 
ния и блока питания для двухразрядного табло Т-4. 
В качестве ключей КО—К9 могут быть использованы лю- 
бые двухпозиционные ключи. Каждый светоплан соеди- 
няется с пультом управления посредством многожильно- 
го кабеля с разъемом. 

Трансформатор Тр! имеет сердечник Ш20 Х 30. Пер- 
вичная обмотка намотана проводом ПЭВ-2 0,35 и содер- 
жит 1830 витков, вторичная обмотка состоит из 840 вит- 
ков провода ПЭВ-2 0,2. 


Устройство сигнализации 


А. ЖУК 


Описываемое устройство сигнализации разработано 
применительно к автомобилю, но может быть использо- 
вано для охраны других объектов. Напряжение пита- 
ния 12 В, снла потребляемого тока в дежурном режнме 
не превышает 3 мкА. 

Действие снгнализатора заключается в следующем. 
После включения — выдержка времени около 90 с, по- 
зволяющая спокойно покинуть и запереть автомобиль. 
По истечении этого времени устройство начинает пода- 
вать прерывистые звуковые сигналы при качании и кре- 
не автомобнля, открывании багажника или моторного 
отсека. А при открывании дверей салона сигнализатор 
срабатывает через 10 с, в течение которых владелец 
должен отключить устройство. ` 
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Сигнал подается все время, пока двери салона, ба- 
гажник или моторный отсек открыты. После их закрыва- 
ния подача сигнала прекращается через 100 с. 

Принципиальная схема устройства изображена на 
рнс. 1. Его активные элементы — интегральная микро- 
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Рис. 1. Принцнпиальная схема устройства сигнализации 


схема К1КТ682В и два маломощных кремниевых тран- 
зистора КТЗ15 и КТЗбА. Используемая микросхема 
представляет собой четырехканальный переключатель, 
состоящий из четырех полевых транзисторов с изоли- 
рованным затвором на общей подложке (вывод 11). 
Транзисторы микросхемы работают в ключевом режи- 
ме. При напряжении на затворах меныше порогового, 
равного в данном случае 3—6 В, ключи закрыты. В от- 
крытом состоянии их сопротивление составляет сот“ 
ни Ом. 

В устройстве можно использовать и другие электрон- 
ные переключатели в интегральном исполнении, напри- 
мер, серии К190 или полевые транзисторы КИЗ01, обла- 
дающие аналогичными характеристиками. При исполь- 
зовании траизисторов КИЗ01 нолярность источиннка пн- 
тания должна быть изменена, 
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Включается устройство скрытым выключателем В1. 
Можно установить несколько выключателей, размещен- 
ных в разных местах салона. При включении питания 
начннает заряжаться конденсатор С2 через резистор 2. 
Транзисторы микросхемы в это время закрыты. Как 
только конденсатор С2 зарядится до напряжения при- 
мерно 8 В и, таким образом, напряжение на затворах 
(выводы 2, 6) достигнет порогового 4 В, на выводе 3 
(исток транзистора) появляется напряжение питания. 
Это напряжение поступает на выводе /[0, 12 микросхемы 
(стоки транзисторов). Эти транзисторы закрыты, так 
как их затворы (выводы 9, 13) соединены со стоками 
через резисторы 4 и Аб. 

Время, за которое конденсатор С2 заряжается до по- 
рогового напряжения, около 90 с, что вполне достаточно 
для того, чтобы покинуть автомобиль. Сократить или 
увеличить это время выдержки можно изменением но- 
миналов цепочки Ю2С2. Однако, как показал опыт, не- 
целесообразно его устанавливать менее минуты. Не сле- 
дует увеличивать сопротивление резистора Е2, так как 
он может шунтироваться повышенной влажностью воз- 
духа. 

При замыкании контактов выключателя В] питание 
подается иа заторможенный мультивибратор на транзи- 
сторах Т/ и Г2, предназначенный для управления трини- 
стором Д5, в анодную цепь котерого включен и звуковой 
сигнал Зе. При включении питания мультивибратор мо- 
жет оказаться в неустойчивом состоянин. При этом от- 
кроется тринистор и будет подан одиночный звуковой 
сигнал ложной тревоги, что нежелательно. Чтобы избе- 
жать этого, коллектор транзистора Т1 подключен к ба- 
зовой цепн транзистора Т2 через один из транзисторов 
микросхемы (выводы 5, 7). Этот транзистор переходит 
в открытое состояние одновременно с появлением напря- 
жения питания на выводах 3, 10, 12 через 90 с после 
замыкания контактов выключателя В1. С этого момента 
устройство находится в дежурном режиме. 

В этом режиме конденсаторы С3, С4 не заряжены, 
транзисторы 7/1, Т2 и тринистор Д5 закрыты. Ток, по- 
требляемый устройством, определяется токами утечки 
транзисторов и тринистора. С тринистором КУ202Н он 
не превышал 3 мкА в нормальных климатических усло- 
виях, а с тринистором КУ202А или КУ202Б он может 
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достигать 5 мА. В устройстве желательно использовать 
тринистор с возможно малым током утечки. 

При открывании двери замыкаются контакты кноп- 
ки Кн] или Кн2. Вывод 9 микросхемы (затвор транзи- 
стора} через цепь 5ДЗ подключается к отрицательному 
полюсу источника питания. Конденсатор СЗ заряжается 
примерно за 150 мс. На выводе 8 микросхемы, появляет- 
ся полное напряжение питания. Если теперь закрыть 
дверь и тем самым вновь замкнуть контакты кнопочного 
выключателя Кн/ или Кн2, то конденсатор СЗ будет мед- 
ленно разряжаться через резистор Е4. Напряжение на 
выводе 8 будет сохраняться до тех пор, пока напряже- 
ние на затворе (вывод 9) не станет меньше порогового 
(что составляет около 100 с). В течение этого временн 
тревожный сигнал будет продолжаться, хотя дверь уже 
и закрыта. 

При появлении напряжения на выводе 8 начинает 
заряжаться конденсатор С5 через резистор А9. Когда 
он зарядится до напряжения, достаточного для откры- 
вания транзистора Т/, мультивибратор переходит в ко- 
лебательный режим. Теперь на управляющий электрод 
триннстора поступают через резистор Ю16 открывающие 
его импульсы с частотой около 0,5 Гц и подаются пре- 
рывистые звуковые сигналы со скважностью, равной 
примерно 3. 

Время от момента открывания двери до появления 
звукового сигнала составляет 10 с. За это время необ- 
ходимо выключатель В1 перевести в положение «Откл.>. 
Конденсатор С2 быстро разрядится через резистор В1, 
и устройство будет готово к повторному включению че-. 
рез 60 с. Если нужно включить устройство сразу же пос- 
ле его отключения, постояиные времени цепей должны 
быть выбраны в соотношении С2Е2 > 2С384. В данном 
случае сопротивление резистора В4 может быть 1 МОм. 
При этом время задержки отключения сигнала умень- .- 
шится в два раза. “ 

К входному зажиму Кл3З подключают датчик В2 ка- 
чаний и крена автомобиля типа ЭСА-1, или самодель- 
ный, например- описанный в «Радио», 1976, № 7, с. 30. 

К входному зажиму Кл5 подключают контакты кно- 
почных выключателей Кн3, Кн4, ‘устанавливаемых под 
капотом двигателя и крышкой багажника. При их замы- 
кании через цепь Е7Д4 вывод 13 микросхемы (затвор) 
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подключается к отрицательному полюсу источника пита- 
ния. При этом появляется напряжение питания на выво- 
де 14 микросхемы и через резистор Ю8 заряжается кон- 
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Рис. 2. Расположение элемеитов иа печатной плате устройства 
(следует поменять поляриость диода Д] и кондеисатора С2) 


денсатор С5. Примерно через 1. с, т. е. почти без задерж- 
ки, срабатывает мультивибратор, и устройство начинает 
подавать прерывистые звуковые сигналы. Напряже- 
ние же на конденсаторе С5 продолжает повышаться, 
из-за чего частота подачн звуковых сигналов увеличи- 
вается и через 15—20 с звуковой сигнал становится не- 
прерывным. Таким образом, по характеру сигнала сра- 
зу можно понять, что открыто — салон, багажник или 
моторный отсек. 

Зажим Клб предназначен для подключения устрой- 
ства к контактам замка зажигания В3. При включении ' 
зажигания напряжение питания подается через рези- 
стор К11 на базу-транзистора Т1 мультивибратора. 

 иохы Д2—Д4 предотвращают ‚разряд конденсато- 
ров «памяти» СЗ и С4 через сигнальные лампы: датчика 
крена — Л1, салона — /Л2, моторного отсека и багажни- 
ка — 3. 

Для устройства сигнализации возможно использова- 
ние датчиков без механических контактов, например, маг- 
иитоэлектрических, пьезоэлектрических. 
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Устройство собрано на печатной плате (рис. 2). Пе- 
чатные проводники находятся со стороны деталей, поэто- 
му отверстия под выводы деталей необходимо металли- 
зировать. Микросхему на плате устанавливают в послед- 
нюю очередь. Правила ее монтажа такие же, как и для 
полевых транзисторов. 

При проверке может оказаться, что подача сигналов 
на входные зажимы Кл8, Кл4, Клб будет вызывать не- 
прерывный сигнал. В этом случае надо уменьшить со- 
противление резистора В12. Частоту подачи звуковых 
сигналов можно изменить подбором конденсатора С6. 
После проверки плату необходимо покрыть влагозащит- 
ным лаком и поместить в коробку произвольной конст- 
рукции с соединительными зажимами. 

Устройство не выходит из строя при коротком замы- 
кании его входных зажимов на корпус, а также на 
источник питания (кроме зажима Кл7), имеет высокую 
эксплуатационную надежность. Поэтому устанавливать 
его можно в любом удобном месте автомобиля. Подклю- 
чать устройство к аккумуляторной батарее нужно через 
один из предохранителей бортовой сети или специальный 
предохраннтель. Например, в автомобилях ЗАЗ на ко- 
лодке предохранителей имеется место для установки за- 
пасного предохранителя. 


Бесконтактный автостоп для кассетного магнитофона 


А. ЗИНОВЬЕВ 


Автостоп предназначен для. кассетных магнитофонов 
с электронным стабилизатором скорости двигателя во 
всех режимах работы (ускоренная перемотка, вопроиз- 
ведение и запись). Отличительной особенностью являет- 
ся отсутствие каких-либо механических контактов в цепи 
электродвигателя и малый потребляемый ток в режиме 
ожидания. 

Автостоп, схема которого изображена на рис. 1, со- 
стоит из широко известного стабилизатора скорости вра- 
щения электродвигателя, собранного на транзисторах 
Т1-—Т2, преобразователя напряжение — ток на транзи- 
сторах 78—74, генератора импульсов на транзисторе Т5 
и устройства коммутации на тринисторе Д5 и диоде Д4. 

Принцип действия автостопа основан на резком уве- 
личении тока, потребляемого электродвигателяем, в мо- 
мент окончания ленты. Увеличение тока вызывает уве- 
личение напряжения на сопротивлениях А2 н ЕЗ, скачок 
тока базы транзистора Т2 приводит к росту коллектор- 
ного тока этого транзистора и, следовательно, к увели- 
чению падения напряжейия на резисторе 4. Это напря- 
жение приводит к росту тока базы транзистора 78. 
Коиденсатор С2 заряжается через открывающийся тран- 
зистор 74 до порогового напряжения, при котором отии- 
рается однопереходной транзистор 75. Происходит быст- 
рый разряд конденсатора С2. через открытый транзи- 
стор Т5 и резистор К16. На резисторе Е16 возникает. 
положительный импульс, который отпирает тринистор 
Д5. Загорается сигиальная лампа 1 и отрицательный 
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потенциал через диод Д4 и открытый тринистор Д5 ока- : 
зывается подключенным к базе ранинотора 219) Транзи- ° 
етор Т1 запирается, блокируя цепь нитания электродви- 
гателя магнитофона. 

Для возврата в исходное положение нужно снять 
питание с электродов тринистора, нажав клавишу 


Рис. 1. Принципиальная схема устройства 


«Стоп». При повторном включении, если нагрузка соот- ; 
ветствует напряжению ниже порогового, все устройство ° 
будет находиться в режиме ожидания. 
Налаживание начинают с установки указанных 
в табл. | режимов стабилизатора скорости вращения 
электродвигателя. В зависимости от каждого экземпля- 
ра магнитофона величины этих напряжений могут от- 
личаться. в 
Резисторами А4 и Ю10 устанавливают режим работы 
транзистора Т8 (сопротивление резистора Ю12 должно : 
быть максимальным). Затем, уменьшая сопротивление : 
резистора ®12, определяют напряжение на конденсато: 
ре С2, аи котором происходит открывание транзисто- 
ра Т5. Считая это напряжение пороговым в режиме 
«Воспроизведение», устанавливают с помощью резнсто- 
ра К12 напряжение на конденсаторе С2 ниже порогово- 3 
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Таблица 1 


Точки схемы 


—0,968| —9,4В | —7,8В 


—8, 
ов 


серн рее ны а : 


го на 0,3—0,4 В. (Все режимы справедливы при работе 
с кассетой МК-60.) 

Автостоп испытывался на магнитофоне «Электрони- 
ка-302». 

Резистор Ю14 предохраняет автостоп от самопроиз- 
вольных срабатываний за счет заряда конденсато- 
ра С2 начальным током коллектора 74. Этот резистор 


Рис. 2. Прииципиальная 
схема транзисториого 
аиалога однопереходиого 
траизистора и тиристора 


подбирается при окончательной настройке. Однопереход- 
ный транзистор Т5 можно заменить аналогом, собран- 
ным на биполярных транзисторах (рис. 2). Тринистор 
тоже можно заменить аналогом, но при этом следует 
учесть, что применять кремниевые транзисторы не 
следует из-за сравнительно большого остаточного напря- 
жения на них (как следствие этого, запирание транзи- 
сторов Т[ и Т2 будет хуже, чем при использовании крем- 
ниевого тринистора). Транзисторы КТЗ12В можно заме- 
нить на любой из серии КТЗ12, КТЗ15, а МП10б на 
КТЗ5ЛА. 


Таблица 2 


Транзи- | 
стор Г 
Т1 712 Т8 Т4 75 Т6 77 Т8 


Параметры транзисторов при использовании анало- 


гов однопереходного транзистора и тринистора приведе- 
ны в табл. 2. 


Электронный счетчик расхода магнитной ленты 


В. ЮРИК, А. РИВКИН 


Механические счетчики расхода магнитной ленты, 
широко используемые в настояшее время в бытовой 
аппаратуре, обладают рядом недостатков. Механиче- 
ская энергия, необходимая для работы таких счетчиков, 
ограничивает область их применения в связи с возмож- 
ным увеличением коэффициента детонации. По этой при- 
чине чаще всего привод механических счетчиков осуще- 
ствляется от приемного узла, и тогда их показания носят 
условный характер и зависят от диаметра используемой 
катушки. 

Предлагаемый электронный счетчик расхода магнит- 
ной ленты с индикацией на светодиодных цифровых ин- 
дикаторах позволяет избежать указанных недостатков. 
Кроме того, к его достоинствам относятся бесшумность 
работы и возможность дистанционного контроля, а так- 
же более широкое использование автоматических режи- 
мов управления магнитофоном (автопоиск, программное 
управление и т. д.). 

Информация о расходе магнитной ленты вырабаты- 
вается при помощи фотоэлектронного датчика, находя- 
щегося в непосредственном контакте с магнитной лен- 
той. Привод такого датчика может осуществляться, 
например, от обводного ролика в тракте протяжки 
ленты. 

Устройство фотоэлектронного датчика расхода маг- 
нитной ленты показано на рис. 1. Он состоит из двух 
фотоэлектронных пар светодиод — фотодиод Д1, ДЗ и 
Д2, Д4, работающих в инфракрасном диапазоне. Фото- 
диоды отделены от светодиодов светонепроницаемым 
диском [, в котором имеется вырез А. Диск [ связан с 
обводным роликом 2 лентопротяжного механизма и вра- 
щается вместе с ним при движении магнитной ленты, 
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осуществляя кратковременную засветку фотодиодов че- 
рез вырез в диске /. Фотоэлектронные пары расположе- 1 
ны таким образом, что один из фотодиодов засвечивает- -; 
ся с некоторым опозданием по отношению к другому. 4 
При изменении направления движения ленты с опозда- - 
нием засвечивается второй фотодиод. Этот временной 
сдвиг в засветке фотодио- 
2 дов используется для опо- 
знавания направления дви- * 
жения ленты. Полная элек- 3 
трическая принципиальная 3 
схема счетчика приведена ` 
на рис. 2. ^ 
Сигналы датчика расхо- # 
да ленты снимаются с кол- 
лекторов транзисторов Т/ и 
Т2, в базовые цепи которых 
включены фотодиоды ДЗ и 
Д4, и подаются в устройство 
формирования — управляю- 
щих импульсов, собраниое 
на микросхемах О] и 02. - 
Два триггера Шмитта % 
(01. и 01.2) осуществляют * 
формирование прямоуголь- 
ных импульсов. Далее эти } 
импульсы диффе аи 9 
ь о ‚ ся  цедями _ но 
Рис. 1. Устройство фотозлек- Сор9р10; Делители Е7В8 и 
них ыы К9Ю10, входящие в состав . 
дифференцирующих цепей, создают смещение на входах 
инверторов 02.1 и. 02.2, незначительно превышающее 
нижнюю границу уровня логической 1, равную для ми- 
кросхем серии К155 2,4 В. При помощи этого смещения 
осуществляется выделение импульсов, получениых от“ 
дифференцирования отрицательных перепадов напряже- 
ния. Поступая затем вместе с выходными импульсами 
триггеров Шмитта на входы логических элементов 
2И—НЕ (Ь2.3 и 02-4), эти импульсы создают на выходе 
одного из них, в зависимости от направления движения 
ленты, последовательность отрицательных импульсов 
для управления двоично-десятичным реверсивным счет- 
чиком К155ИЕб (03). 
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Рис. 2. Принципиальная схема счетчика 


Временные диаграммы напряжений в различных то9- 


ках устройства формирования управляющих импульсов 
показаны на рис. 3. 


Счетчик 03 вместе с дешифратором 07 и светодиод- 
ным семисегментным индикатором Л1 образуют первый 
разряд электронного счетчика расхода магнитной ленты. 


Л Влерей ваза 
вых. ит ГГ ГА гг РГ 
ее ГГ Г. ГР ГЬ. 
кой ий „аи. 


Пеле —й И. „1 


Вых. 723 т —=——> 
Вых. 12.9 1 
`@ 


Рис. 3. Времениые диаграммы напряжений в устройстве фор- 
мироваиия управляющих импульсов 


Второй разряд образуют элементы 24, 08, Л2, тре- 
тий — 05, 09, ЛЗ и четвертый — 06, 210, ЛА. 

Для установки счетчика К155ИЕб (23—06) в нуль 
служит кнопка К1 «Установка 0», с помощью которой 
логический нуль подается на входы С. При этом в счет- 
чики записываются коды, содержащиеся на их входах, 
в данном случае нуль. При включении питания уста- 
новка счетчика в нулевое состояние происходит автома- 
тически за счет заряда конденсатора С4 через рези- 
стор 12. 

Конструктивно устройство выполнено на двух печат- 
ных платах. Плата фотоэлектронного датчика расхода 
ленты (рис. 4) может быть установлена непосредственно 
на фотоэлектронном узле. | 

Печатная плата счетчика (рис. 5 и 6) имеет двусто- 
роннее расположение проводников. Отверстия в этой“ 
плате желательно металлизировать. Если же такой воз- 
можности нет, следует обратить особое внимание на ка- 
чественную пайку радиодеталей с обеих сторон печат- 
ной платы. Обе печатные платы изготавливаются из 
фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм. 

Конструкция фотоэлектренного узла определяется 
лентопротяжным механизмом, в котором используется 
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электронный счетчик, и может быть выполнена в различ- 
ных вариантах. Диаметр ролика 2 (см. рис. 1) привода 
фотоэлектронного узла выбнрается из условия соответ- 
ствия величины расхода магнитной ленты за один его 
оборот цене младшего разряда счетчика. При выборе в 
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Рие. 4. Моитажиая плата фотоэлектроииого датчика расхода 
ленты 


качестве единиц младшего разряда величины 0,1 м диа- 
метр ролика должен быть 


ни и 3 Вым, 
п 


Если в конкретном лентопротяжном механизме жела- 
тельно использовать ролик меньшего диаметра, можно 
применить механическую передачу для снижения угло- 
вой скорости привода датчика или ввести в электриче- 
скую схему дополнительные делители частоты. Пример 
подключения делителей частоты с коэффициентом де- 
ления 2, выполненных на О-триггерах (К155ТМ2), по- 
казан на рис. 7. В этом случае диаметр ролика привода 
фотоэлектронного узла может быть уменышеи в два 
раза. 
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Рис. 5. Печатная -2 
а — вид со стороны деталей; 
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Все резисторы, установленные в счетчике, за исклю- ; 
чением В/ н А2, МЛТ-0,125. Резисторы В1 ‘и 2 '3 
МЛТ-0.25; Конденсаторы СГ и С2 К21—7 или К1О-7В; 
С3 — КБО-24; С4 —К53-1. В фотоэлектронном узле вмес- --1 
то светодиодов АЛ 107А в фотодиодовФД6Г можно ис: 3 
пользовать лампы накаливания СМН-6-80 в паре с фо- : 
тодиодами ФДЗ. В ‘этом елучае резисторы Е! и Е2 не 


‘ба 


‚плата счетчика: 
б — вид с обратной стороны 


р "Индикаторы АЛС 324 можно заменить на 

Электронный счетчик не требует налаживания, ‘если 
печатные платы изготовлены без ошибок и номияалы:ра- 
диодеталей соответствуют указанным на электрической 
схеме..Максимальная сила нреиемоко-т всем учарой 
ством тока составляет около 0,75 А. 


| 
(1 


Рис. 6. Расположение деталей на плате счетчика 


А 66006 Г и 57, 
1 41070, 9.224 


Рис. 7. Схема подключения до- 
#64 , полнительных делителей частоты 
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ЦВЕТОМУЗЫКА 


Объемная цветомузыкальная установка 


ю. поздняков 


Цветомузыкальные установки (ЦМУ) обеспечивают 
сопровождение музыкальных произведений световыми 
эффектами. Подобные устройства улучшают восприятие 
музыкальных произведений и значительио повышают 
степень их эмоционально-психологического воздействия 
на слушателя. 

В развитии цветомузыки можно выделить два основ- 
ных направления. Первое предполагает отсутствие жест- 
кой связи между музыкальным произведением и его 
цветовым сопровождением. Необходимым звеном в про- 
цессе преобразоваиия музыки в цветовой рисунок явля- 
ется «цветооператор» — человек с музыкальным обра- 
зованнем, исполияющий иа ЦМУ партию света, руко- 
водствуясь либо замыслом композитора, либо чисто 
эмоциоиальными законами анализа музыкального произ- 
ведения. Прн этом не исключается и атоматическое управ- 
ление цветовым рисунком. Очевидио, что, несмотря на 
высокую эстетическую насыщенность такой аудиовизу- 
альной программы, существеиным недостатком подоб- 
ных систем является их большая сложность и стоимость, 
а также необходимость высокой квалификации опера- 
тора. 

Второе, гораздо более широко распространенное на- 
правление, представлено устройствами, автоматически 
аиализирующими музыкальное произведение иепосред- 
ственно в процессе его воспроизведения по заранее за- 
данному алгоритму, меняющему соответствующим обра- 
зом световой поток по яркостному н спектральному 
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составу. Преимуществом ЦМУ этого типа является 
сравнительно простая конструкция и, как следствие, лег- 
кость ее реализации и массового повторения. Однако в 
таких установках исключается возможиость полного со- 
ответствия характера цветового сопровождения стилю и 
содержанию музыкального произведения. 

За последнее время по такому принципу создаиы и 
успешно функционируют многие образцы ЦМУ — от 
мощных стационарных установок для обслуживания мас- 
совых культурно-зрелищных мероприятий до небольших 
комнатных, рассчитанных на ограниченную аудиторию. 
В большинстве случаев оконечные устройства ЦМУ вос- 
производят световой рисунок в плоскости. При исполь- 
зовании ламп накаливания практикуется также разме- 
щение их в отдельных плафонах — по количеству цве- 
тов, восхроизводимых устаиовкой. Такое решеиие не 
позволяет полностью использовать возможности ЦМУ и - 
сиижает эффективность ее эмоционального воздействия .: 
иа человека. 

Чаще всего оконечное устройство ЦМУ представляет 
собой плоский экраи, на который с помощью располо- 
жениых за ним электрических ламп с отражателями про- ‘! 
ецируется цветовой рисунок. В лучших случаях на 
экране можно наблюдать так называемый эффект сме- 
щения цветов, в результате которого создается иллюзия ; 
многоцветности при использоваиии излучателей всего . 
трех цветов — красного, синего, желтого. При этом цве- } 
товой рисунок на экране отличается несколько ббльшим 2 
разнообразием и изменчивостью, в то время как при от- 
сутствии назваиного эффекта у слушателя создается 
впечатление одиообразия и повторяемости цветового ри- * 
суика. Следовательно, от размещения источииков света . 
в пространстве и свойств самого экраиа в большой сте- 
пени зависит эффективиость цветового сопровождеиия. 

В настоящей статье описывается объемная цветому- 
зыкальная установка, которая, в отличие от обычных, ‚ 
служит для создаиия объемного цветового рисунка, пре-. 
восходящего плоский по эмоционально-психологическо- } 
му воздействию на слушателя. г 

Для создания объемиого цветового рисуика исполь- 
зовано оконечиое устройство оригинальной конструкцин, 
в нем источники света размещены ие в плоскости за 
экраном, а в пространстве. Своеобразным экраном слу- 
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жит сферический плафон из молочного стекла с подстав- 
кой-отражателем. Для достижения ббльшего разнообра- 
зия и богатства цветового рисунка в ЦМУ применена 
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Рис. 1. Принципиальная схема устройства 


вместо широко распространенной трехцветной системы 
четырехцветная (красиый, желтый, сииий, фиолетовый). 
В основе ЦМУ лежит приицип разделения звукового сиг- 
нала по частоте. Поэтому преобладание того или иного 
цвета в рисунке зависит от частотного спектра сигнала, 
поступающего на вход установки. Излучение определен- 
иого цвета соответствует некоторой полосе частот вход- 
ного сигнала, а яркость этого цвета нелинейно зависит 
от уровня сигиала, т.е. от громкости звука. Звуковым 
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сигналам нижних частот звукового диапазона соответ- 
ствует излучение света с большей длииой волны, и на- 
оборот. Спектр входного сигнала распределяется между 
каналами ЦМУ примерно следующим образом: крас- 
ный — до 400 Гц, желтый — 400—3000 Гц, синий — 
3000—6000 Гц, фиолетовый — более 6000 Гц. 
Принципиальная схема ЦМУ приведена иа рис. 1. 
Сигнал звуковой частоты подается на вход устаиовки 
по экранированному кабелю. Поскольку ЦМУ подклю- 
чается непосредственно к громкоговорителю, ее входное 
сопротивление должно быть значительно больше сопро- ^ 
тивления катушки динамической головки, чтобы предот- 
вратить ее шунтирование и возможное вследствие этого 
снижение громкости звучаиия и появлеиие искажений. 
Достаточно высокое входное сопротивление (порядка 
нескольких десятков кОм) обеспечивает эмиттерный пов- 
торитель, собранный на транзисторе 7/1. Переменный ре- 
зистор Ю1 позволяет плавно регулировать уровень сигна- 
ла, подаваемого на вход ЦМУ. 
Разделение спектра входного сигнала по каналам, 
осуществляется частотнымн фильтрами, стоящими на 
входах канальных избирательных усилителей, состоящих 
каждый из двухкаскадного предусилителя ПУ и усили- 
теля мощности УМ. Полоса пропускания Г-образного ° 
КС-фильтра (С2Ю4Е7С4) определяется параметрами. 
перечисленных элементов. Коикретные значения емкости 


конденсаторов фильтров для каждой полосы приведены 
в таблице. 


Канал т С2 С4 
Красный р 30,0 мкФ 3,0 мкФ 
елтый 0,05 мкФ 0,033 мкФ 
Синий 0,033 мкФ 5—10 пФ 
Фиолетовый 0,015 мкФ 5—10 пФ 


Емкость конденсатора С4 в каналах синего и фиоле- 
тового цвета имеет небольшое значение и образуется за 
счет емкости монтажа. 

Переменные резисторы К7, стоящие на входе каждого 
усилителя обеспечивают плавное регулирование величи- 
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`ны входного сигнала раздельно по каждому из каналов, 
что позволяет выбрать оптимальную насыщенность цвета 
в каналах, а также обеспечить наличие постоянного 
фоиа желаемого цвета. Предварительные усилители соб- 
раны на транзисторах Т2 и ТЗ, а усилитель мощ- 
ности — на 74. Коллекторной нагрузкой усилителя мощ- 
ности служат цепочки из параллельно-последовательно 
соединенных ламп иакаливания различных типов. Цепоч- 
ки состоят из ламп, рассчитанных на напряжение 13,5 В 
и силу тока 0,16 А (Л1—ЛЗ) и 6,3 В и 0,22 А (Л4—Лб). 

Использование в одном канале ламп, рассчитанных 
на различные напряжения, позволяет получить плавное 
изменение яркости свечения при скачках сигнала. Харак- 
теристиками ламп накаливания и способом их включе- 
ния определяются также и динамические качества объ- 
емного цветового рисунка. Сочетание ламп, приведенное 
на рис. 1, обеспечивает при малых значениях вход- 
иого сигнала воспроизведение цветового фона, получае- 
мого за счет слабого накала ламп с большой инерцион- 
ностью (/Л4—Л6) и вместе с тем резкое увеличение 
яркости при сильных всплесках входного сигнала за счет 
ламп /11/—ЛЗ, которые при этом вспыхивают с перека- 
лом. Опасность перегорания ламп исключается благода- 
ря кратковременности всплеска и незначительности пре- 
вышения пиковым напряжением номинального напряже- 
ния ламп. 

Возможны и другие схемы включения ламп нагруз- 
ки; необходимо лишь обеспечить соответствующую ве- 
личину эквивалентного сопротивления ^ цепочки ламп. 
Следует отметить, что при увеличении эквивалентного 
сопротивления цепочки (и соответственно снижении по- 
требляемого тока) транзисторы усилителей мощности 
УМ нагреваются меньше за счет снижения полезной 
мощности, выделяемой в нагрузке. Оптимальное значе- 
ние сопротивлеиия цепочки, при котором температура 
траизисторов лежит в допустимых пределах, составляет 
около 35 Ом. Это соответствует эквивалентному сопро- 
тивлению показанной иа рис. 1 цепочки ламп в нагре- 
том состоянии. 

Питается ЦМУ от осветительной сети через стабили- 
зированиый выпрямитель, собранный по мостовой схеме 
на диодах Д/—Д4 и транзисторах Т5—Т7. Стабилизация 
выпрямленного напряжения иеобходима для устойчивой 
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работы установки и предотвращения входа в насыщение -: 
транзисторов усилителя при всплесках входного сигнала. } 
Стабилизатор обеспечивает постояниое, плавно регули-- 
руемое напряжение питания 26—30 В при силе тока до № 
4—5 А и коэффициенте стабилизации около 5. Плавная: 3 
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Рис. 2. Конструкция 


регулировка выходиого напряжеиия в небольших преде- 
о а с помощью переменного резисто- 1 
а 

ы Конструктивио ЦМУ выполиена в виде двух отдель- 
ных блоков; электронного блока и излучателя, которые 
соединены между собой при помощи гибкого многожиль- 9 
ного кабеля с разъемом. Электронная часть установки : 
размещена в деревянном корнусе ‘размерами 185.1 
Х 235 Х 260 мм, отделаином шпоном. вз- ценных пород. 3 
‘дерева. Несущей конструкций служит передняя панель. 

кориуся, изготовленная из дюралюминия толщаной 4- мы, 
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На ней размещены органы включения, регулировки и 
иастройки установки, гнездо предохранителя и индика- 
торная лампа включения напряжения сети. С внутренней 
стороны к панели крепятся печатные платы усилителей, 
плата диодов выпрямителя, плата стабилизатора, транс- 
форматор питания и конденсаторы фильтра источника 
питания. Транзисторы 783, Т4 усилителей, а также регу- 
лирующий транзистор стабилизатора Т5 установлеиы на 
дисковых радиаторах и помещены на отдельиой плате 
мощных транзисторов.. 

Плата мощиых транзисторов размещеиа в окие в зад- 
ней части корпуса радиаторами наружу. Такое располо- 
жение радиаторов позволяет существенио уменьшить 
тепловое сопротивление радиатор — среда. 

Излучатель является важнейшей частью ЦМУ, опре- 
деляющей в значительиой мере эстетические качества 
‘объемного цветового рисунка. Конструкция излучателя 
показана на рис. 2. Плафон 1 (сфера диаметром 244 мм 
из матового стекла), широко используемый для защиты 
осветительных ламп в прбизводственных и бытовых по- 
мещениях, крепится к основанию 11 изиутри с помощью 
винта 2 (Мб) н крестообразио расположеиных прижим- 
ных пластин 3, 9. Вииты 4, 10 (МЗ) служат стопорами 
и значительно облегчают процесс сборки узла. Винт 4 
ввинчен непосредствеиио в основание держателя 7, а 
винт 10.крепится к пластине 9 с помощью гайки. 8 (МЗ). 
Ручка 12 для переноски излучателя (в перевернутом по- 
ложеиии) привинчена к основанию 1/1 двумя винтами 13 
(МЗ). Наружная поверхность осиования отполирована 
и хромирована. Благодаря отражению света от плафо- 
на 1 создается дополннтельиая игра цветов в нижией 
части излучателя. 

Существенный положительный эффект дает покрытие 
виутреиней поверхности плафона 1 зернистым свето- 
преломляющим материалом, например крошкой стали- 
нита на клею. Это позволяет получить . оригинальный 
«искрящийся» объемный цветовой рисунок; однако рав- 
номерное покрытие плафона’ изнутри связано со значн- 
тельными технологическими трудностями. Менее замет- 
ный эффект дает покрытие.аналогичным материалом по- 
верхностн каждой из ламп 6. 

Лампы накаливания. 6 с помощью изоляционных вту- 
лок 5 жестко закреплены в отверстиях изготовлеиного из 
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жести держателя 7, наружная новерхыость котороге: } 
оклеена слоем мятой алюминневой фольгы с целью яо- 

вышения отражательной способности. Снециальная фор- 
ма держателя 7 и применение фольги позволяют достизь * 
высокой равномерности светоизлучения во зсем направ-. 
лениям. Особое выммание следует обратить ма размеще- 
ние ламп 6 по поверхности держателя в зависимости от 
их цвета. Наиболее логичным и естествениым нредстав- } 
ляется размещение, показаыное на рис. 2. Насыщенность : 
окраски ламп в пределах. каждого кольща понижается ` 
снизу вверх, а оттенок цвета краски смещается в сторо- 
ну более коротких воли (например, от вишшевого до ро- : 
зового в красном канале, от сине-зеленого до голубого 
в синем канале и т. д., что искусствемно расширяет вас- 
производимую нвеговую гамму. Онисанная компоновка | 
источников света позволяет достичь высокой пластич- 
ности и выразительности объемного пветозого рисунка. 

В установке могут быть применены зиироко расаро- 
страненные элементы — резисторы МЛТ, УЛМ, ВС, кон- 
денсаторы МБМ, ЭМ, К50-6, ЭГЦ. Перемевные резисто- 
ры — СП, СПО. Лампы накаливания — МН 13,5 х 0,16 
и МН 6,3Ж0,;22, индикаторыая ымеововая лампочка — 
ТН-0,2 или ТН-0,3. Силовой трансформатор намотан ша 
магнитопроводе 125 Хх 40. Первичная обмотка содержит ! 
965 витков провода ПЭЛ или ПЭВ диаметром 0,4 мм, `- 
вторичная — 140 витков такого же провода диаметром 
0,95 мм. В качестве включателя В1 нитания ЦМУ можио 
использовать тумблер ТП]-2 ыли малогабаритный тумб-. - 
лер МТ-1. 

Элементы излучателя изготавливают ша токарном 
станке из углеродистой стали. Прижимные пластины 3, 
9 и ручки 12 вырезают из листовой сталм толщиной 
2—3 мм. Держатель 7 — из тонкой жести на оправке, 
выточенной из любого материала. Разъем для кабеля, 
соединяющего излучатель с корпусом — стандартный, ° 
любого тина с количеством контактов не менее 5; напри- 
мер, вилка 2РМ18КИН7НИЕ и розетка ЭРМа8БН7Г4Е1. 
Корпус используется готовый, от измерительных прибо- 
ров, или изготавливается самостоятельно`мз многослой- 
ной фанеры или сукой древесины. Можно также исиоль- 
зовать пластмассы. 

Элементы схем основных функциональных . узлов. 
ЦМУ смонтированы на аечатных платах из фолыьи-. 
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рованного стеклотекстолита толщиной 1,5—2 мм. Четыре 
нлаты канальных усилителей размерами 90 х 76 мм и 
плата стабилизатора размерами 37 Х 75 мм выполнены 
методом трвления в растворе треххлориого. железа. Вид 
печатной нлаты усилителя со ‘стороны проводников с 
А 
72 


НД 
ВН 
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Рис. 3. Монтажная плата: 
а — расположение элементов; 6 — конфигурация печатиых проводников 


указанием расположения элементов показан на рис. 3. 
На одной из плат усилителя расположены также элемен- 
ты входной цени (ТЬ С, Ю2, ЕЗ). На остальных трех 
влатах места, предназначенные для установки этих эле- 
ментов, остаются свободными. Нлаты усилителей кре- 
нятся к передней панели на монтажных стойках одна 
ная другой. Плата стабилизатора содержит небольнюе 
число элементов и ноэтому здесь не нриведена. Плата 
мощных транзисторов размерами 110 Х 210 мм (также 
ие ириведева) выполнена из гетинакса толщиной 2 мм 
в размещена в окие задней стенки футляра (100 
Хх 260 мм). Вее элеятрические соединения между влата- 
ми усвлителей и стабилизатора выполнены цветным мов- 
тажным проводом, а плата мощных транзисторов сое- 
диняется с нимн многопроводным кабелем. Гиезде 
«Вход» соедитено с входной цепью экранированным про- 
волом. 

После окончания монтажных работ производится про- 
вержа правильности моитажа, работоснособиости уета- 
новки и ее отдельных узлов. Налаживание следует 
начтинать со стабилизированного источника витания, где 


проверяют режимы работы полупроводниковых ррибо- 


ров и измеряют коэффициент стабилизации. Для зтоге 
ЦМУ включают в сеть через лабораторный автотранс- 
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форматор (ЛАТР) и, изменяя напряжение сети в преде-. 
лах от +10 до —15%, измеряют выходное напряжение 
стабилизатора. 

Дальнейшая настройка производится с помощью ге- 
нератора звуковой частоты любого типа, сигнал с кото- 
рого подается на входные гнезда ЦМУ. Подбором рези- 
сторов К5, Юб в базовых цепях транзисторов 72 первых 
каскадов предусилителей (см. рис. 1) добиваются того, 
чтобы при отсутствии сигнала на входе ЦМУ лампы 
Л1-—Л6 не горели, но загорались при возникновении ми- 
нимального сигнала. Затем, изменяя частоту генератора 3 
в пределах воспроизводимых звуковых частот, подбором 
конденсаторов фильтров С2 и С4 настраивают фильтры 
так, чтобы полосы пропускания соседних каналов не- 
сколько перекрывались. Это обеспечит прохождение сиг- 
налов промежуточных между двумя каналами частот од- 
новременно по обоим каналам и соответственно боль- 
шую насыщенность цветового рисунка. 

Динамичность объемного цветового рисунка в значи- 
тельной мере определяется емкостями конденсаторов 
С4, С5. Если предполагается цветовое сопровождение 
произведений классической музыки, целесообразно уве- 
личить емкость конденсатора С5 до 50—100 мкФ. 
Если же ЦМУ будет использоваться в основном для цве- 
товоспроизведения быстрых и ритмичных мелодий совре- 
менной эстрадной музыки, рекомендуется использовать 
конденсатор С5 с емкостью, указанной на схеме. Инте- 
ресный эффект дает увеличение емкости конденсато- 
ра С5 в усилителе’ лишь одного из каналов, например 
красного. При этом иа объемном экране излучателя наб- 
людаются плавные переходы красного цвета, достаточ- 
но точно передающие ритмическую основу музыкальиого 
произведения, тогда как при малой емкости конденсато- 
ра С5 цветовоспроизведение ритмичных мелодий вызы- 
вает раздражающее мелькание красного цвета. 

После настройки полос пропускания частотных 
фильтров и подбора конденсатора С5 установка прове- 
ряется в работе путем подачи на вход звукового сигиала 
от какого-либо звуковоспроизводящего устройства (маг- 
нитофона, проигрывателя, радиоприемника). Необходн- 
мо также проверить тепловые режимы работы мощных 
транзисторов при длительной работе ЦМУ. 


Наши консультации 


Ответы на вопросы по статье В. Харитонова «Фото- 
реле» («ВРЛ» № 60, стр. 53) 


Чем следует руководствоваться при замене фоторези- 
сторов в схеме фотореле? 

В случае замены фоторезисторов должны быть учте- 
ны следующие факторы: тепловое излучение лампы на- 
каливания, которое предъявляет повышенные требова- 
ния к температурной стабильности фотодатчика; боль- 
шое входное сопротивление УПТ фотореле, что требует 
незначительного начального тока затемненного фотодат- 
чика и его постоянства при изменении температуры 
среды. 

Начальное темновое сопротивление фоторезисторов 
должно быть Атн > 50 МОм при А4 = 2 МОм. 

Правильность подбора резистора Ю4 для имеющегося 
типа фоторезистора устанавливают следующим образом: 

затемняют фотодатчик и, вращая движок потенцио- 
метра АЮ10, зажигают индикатор Л1. К моменту зажига- 
ния напряжение на истоке транзистора Т! должио 
быть — (0,4—0,55) В; освещают дневным светом фото- 
датчик и, вращая движок потенциометра Ю 10, гасят ин- 
дикатор /Л1. При этом напряжение на истоке транзистора 
Т1 должно быть — (5,5—6,5) В при напряжении источ- 
ника питания — 7В. 

Увеличение нижнего и уменьшение верхнего пределов 
напряжения на истоке транзистора`Т1 снижает диапазон 
выдержек при экспонировании. 

Можно ли изготовить фотодатчик на основе транзи- 
сторов? 

Если нет фоторезисторов, то фотодатчик можно изго- 
товить на основе кремниевых транзисторов, иапример 
КТЗ12Б. 

Колпачки транзисторов — фотодатчиков подпиливают 
напильником и осторожно открывают. Базовые выводы 


Рис. к 
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удаляют. Транзисторы помещают рядом в ячейки из по- 
лосок оргстекла, склеенных между собой. Монтаж про- 
изводят по принципиальной схеме, приведенной на 
рис. 1, к. 

Такой фотодатчик не дает полного эквивалеита фо- 
торезистора и несколько уменьшает диапазон выдержки 
экспонирования, однако может быть применен в схеме 
фотореле. 

Следует ли среднюю точку резисторов К4 и В5 соеди- 
нить с корпусом? 

На принципиальной схеме фотореле (стр. 54, «ВРЛ» 
№ 60) допущена ощибка. Действительно, средняя точка 
резисторов А4 и А5 должна быть на корпусе. 

Ответы на вопросы на статье Ю. Пумбо, О. Сквор- 
цова «Простое и точное реле времени» («ВРЛ» № 61, 
стр. 53). 

Какие неточности имеются в принципиальной схеме 
реле? 

В принципиальной схеме реле должны быть произве- 
дены следующие изменения: комтакт 7 реле Р/1.2 следует 
соединить с выводом 1 трансформатора Тр, а ие с выво- 
дом 8, как ошибочно показано на схеме; цепочка Ю1Ю2В3 
должна быть соединена с «плюсом» конденсатора С1, а 
Не © «минусом», как показано на схеме. 

Кроме того, резистор А9 должен быть включен меж- 
ду управляющим электродом тиристора Д5 и общим 
проводом, а катод тиристора Д5 следует также соеди- 
нить вепосредетвенно с общим проводом. 

Можно ли упростить схему реле путем исключения 
элементов С2, №8 и ЕЯ и включением параллельно 
обмотке реле Р1 тиристора Д5? | 

Такое упрощение является недопустимым. Тиристо- 
ры Д5 и Дб в этом случае будут выходить из строя из- 
за того, что при отпирании тиристора Д5 ток через эти 
тиристоры будет намного больше предельно допустимо-- 
го значения, так как сопротивлеиие открытого тиристо- 
ра составляет несколько сотых долей ома, а подключают- 
ся они, хотя и на незначительное время, непосредствеи- 
но к источнику питания, на выходе которого имеется 
конденсатор С4 значительной емкости, т. е. обладающий 
большой запасенной энергией. 


Консультацию подготовила М. ЛИХАЧЕВА 


